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ATK:N TIETOSANOMAT 
TIETOJENKÄSITTELYLIITON 
JULKAISU 12/1976 


Kuluneet kaksi vuotta 


Vuosi 1976 on painumassa muistojen joukkoon 
luettaessa tätä vuoden viimeisintä ATK-Tietosanomaa. 
Samalla päättyy allekirjoittaneen kaksivuotinen kausi 
TKL:n hallituksen puheenjohtajana. Tätä kautta ovat 
sävyttäneet monet seikat, joista muutamia haluan tässä 
tuoda esille. 

Tärkeimpänä voidaan pitää jäsenkunnan voimakasta 
kasvua noin neljästätuhannesta lähes seitsemään- 
tuhanteen henkilöjäseneen. Näin merkittävä jäsen- 
määrän lisäys yhdistettynä jäsenpalvelujen yksikkö- 
kustannusten kasvuun ei ole voinut olla vaikuttamatta 
liiton talouteen, mikä on ollut kireätä koko ajan ja 
heijastellut alijäämäisinä tilinpäätöksinä. 

Näiden vuosien merkittävimpänä tapauksena on 
luonnollisesti ollut NordDATA-76, jonka valmistelu ja 
toteutus lepäsi erittäin pätevän toimikunnan käsissä ja 
tulos oli sen mukainen. NordDATAn tulos on luonnol- 
lisesti tasapainottanut taloutta, mutta sen tai tulevien 
NordDatojen varaan ei kuitenkaan tulevaisuutta voi 
rakentaa, vaan jäsenmaksujen ja jäsenpalvelujen suhde 
on saatava tasapainoon. 

Vuoden 1975 lopulle asettui ATK-alan neuvottelu- 
kunnan (ANK) perustaminen. Yhteistyömahdollisuudet 
ANKin kanssa ovat hyvät ja päällekkäisyyksiltä 
varmastikin vältytään, vaikka toiminta-alueet sinänsä 
osittain asettuvatkin päällekkäin. TKL:llä on edustaja 
ANKissa sekä useimmissa sen alaisissa jaostoissa. 


Tässä numerossa 
Erkki Juvonen 
Kaupallistunut APL 


Päätteet puheenaiheena 


Egonomist 
Prognoosi 
Monitori 


Kuukauden kirja 


Virtuaali 


Samoihin aikoihin edellä mainitun kanssa 
perustettiin TKL:n toimesta työryhmä tutkimaan 
yksityisyyden suojaa. Ryhmän työn tuloksena syntyi 
keväällä -76 liiton julkaisu ”Tietosuoja, henkilörekisterin 
pitoa koskevat periaatteet”. Julkaisun saama vastaan- 
otto on ollut hyvä ja se on todettu tarpeelliseksi, joskin 
kannanottoa tietosuojan turvaamiseen tarvittavan lain- 
säädännön tasosta kaivataan samoin kuin konkreettisia 
esimerkkejä eri tavoista käytännössä toteuttaa julkaisun 
suositukset. 

Atk-alan tutkimusrahaston perustaminen 13.10.1976 
avasi merkittävän uuden kanavan kaupallishallinnollisen 
atk:n tutkimuksen edistämiseksi. Rahaston tuotto ei. 
vielä sinällään kovin laajamittaista tutkimusta voi 
tukea, mutta rahastoon ohjattavilla käyttövaroilla sekä 
mahdollisilla eri intressipiirien lahjoituksilla vahvis- 


tettuna uskon sen lisäävän TKL:n jäsenkuntaa hyödyt- 


tävää tutkimusta. i 

Tässä yhteydessä haluan erityisesti kiittää kaikkia 
TKL:n hallituksen, toimikuntien ja työryhmien piirissä 
toimineita henkilöitä siitä mittavasta työpanoksesta, 
jonka he ovat TKL:n hyväksi uhranneet kuluneena 
puheenjohtajakautenani sekä toivottaa parhainta 
menestystä valitulle liiton puheenjohtajalle ja uudelle 
hallitukselle. 


Erkki Marttila 


Ilmari Pietarinen 
Onko atk osa konttoritekniikkaa 


Pertti Jotuni 

Reikäkortin historiaa — 
pieniä ja suuria käänteitä, | 
Jaakko Salojoki 
Kaupallisesta atk-palvelusta 
täyteen palveluun 


Yksinäisen tähden harhailija 


ERKKI JUVONEN 


Kymmenes kansainvälinen APL-konferenssi pidettiin 
tänä vuonna Kanadassa, Ottawassa 1976-09-22...24. 
APL on sikäli erikoinen tietokonekieli, että se kerää 
vuosi vuodelta lisääntyvän joukon intomielisiä kannat- 
tajia näihin konferensseihin. Onhan se toki muutenkin 
erikoisasemassa tietokonekielten joukossa, sillä se on 
paljon enemmän kuin pelkkä kieli, se on ohjelmointi- 
järjestelmä, tai sitä voidaan pitää jopa itsenäisenä 
informaatiojärjestelmänä — ainakin kaiken sen jälkeen, 


mitä tässä konferenssissa tuli esille. 


54 esitelmää 
Konferenssissa pidettiin 54 


esitelmää, jotka oli valittu noin 

' tdiäjästa = lähetettyjen. 
äitästä. Näis 
ainoasta& 


SN 


Konferenssin järjestäjinä toi- 
mivat —ACM-Association — for 
Computing Machinery — ja 
STAPL — SIGPLAN Technical 
Committee on APL. Ian 
liittovaltion tieteen ja te | 
ministeriö oli konferenssin sää 
jelijana. Järjestäjille oli aikamo 
nen yllätys, kun sekä lähetetty. 
jen —esitelmäehdotusilää ei 
osanottajien määrä | 
ylitti lähes viidel 
prosentilla aikais 
konferenssien eni 
listuminen atk-al 
siin on yleensä tää 
edellisvuosia | 
Osanottajat olivat 
asiassa USA:sta jä 
Suomesta oli muk 
Tanskasta yksi, muistä 
maista ei yhtään; Länsi- 
pa oli vahvemmin eduste 
Konferenssijärjestelyt O 
erinomaiset Ottawan uudes 


mercial' void 
: N APL:n sovellusten 
- oittavana. 


Muttavaa 488 


Skyline-hotellissa, jossa oli tilaa StTän peräkkäin RD UUttÖ tie- 
kolmelle rinnakkaiselle esitel- | aktiivinen ed ikaisemmin 
mäsarjalle, laajalle näyttelylle | Juvonen esi etä, tutkit- 
sekä osanottajien majoittumi- | APL-funktiog nahdolli- 
selle. Koko hotelli tulikin näin | kasta kiinnd APL on. 
vallatuksi APL-aatteen linnak-| osakseen. A kysy- 
keeksi näiden kolmen päivän | kaamiseen oidaan 
ajaksi. oleva editor omiota 
linen. Arton hollisten 
on paljon te | o ä. Tosi- 
täjän kanna! | i a APL:ää 
ferenssissa € = taa soveliaana 


Stotieteen ja 
ekielenä, käy- 
aupallishallinnol- 
ukset ovat ajaneet 
Silusti ohi. 


nen samaan tä 
niteltu editori, 
rikkalaista oli rakentöä 
se jäi selvästi hopealle ominä 
suuksiensa suhteen. 


aupa 


Esitelmät oli jaettu kuuteen- 
toista nimettyyn aihepiiriin. Osa 
näistä liittyi suoraan itse kieleen 
tai sen toteutuksiin sekä APL- 
ohjelmointitekniikkoihin. Valta- 
osa esitelmistä käsitteli toteu- 
tettuja parannuksia käytännön 
-työhön tai ehdotettuja 
toksia kieleen tai järjestel- 
. Toinen pääosa esitelmistä 
oli*puhtaasti sovelluskuvauksia. 


Näistä muodostui varsin värikäs 


okoelma; jokapäiväisiä ja taval- 
sovelluksia tuskin kukaan 
tarjotakaan. Niinpä joko 
la oli eksoottinen (kuten 
oimalaitoksen = jätehuol- 
i sovellus erityisen tärkeä 
metriset ja finanssimallit) 
ninen toteutus poikkeuk- 
en kiinnostava. 

erityisen suuri mielenkiinto 
yttää juuri nyt kohdistuvan 
rilaisiin tietokantaratkaisuihin. 
APL:n avulla on verrattoman 
helppoa toteuttaa käytännössä 
erilaisia teoreettisia tietokanta- 
malleja. Näitä on nyt käytännös- 
sä kokeiltu kymmenittäin, enim- 
mäkseen piehenköjä, ja niiden 
rakentajat korostavat teelmiensä 
erinomaisia ominaisuuksia. 
Useimmat tulevat jäämään pro- 
totyyppiasteelle, mutta teoriat 
tulevat testatuiksi, ja parhaita 
kehitellään edelleen. Erityisesti 
näyttää siltä, että relaatiotieto- 
kannat, joiden tutkimukseen 
käytetään tällä hetkellä varsin 
paljon resursseja, ovat nyt pääs- 
seet jonkinlaiselle käytännön 
sovelluksen asteelle juuri APL- 
toteutuksina. Jälleen on koros- 
tettava, että mitään suuria jär- 
jestelmiä ei ole rakennettu, mut- 
ta olemassaolevat toteutukset 
antavat erittäin arvokkaita käy- 
tännön kokemuksia tältä alueel- 
ta, jota monet pitävät tietokanta- 
tekniikan kruununperijänä. 
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llistunut APL 


APL Euroopassa 

Edellämainittujen ryhmien ul- 
kopuolelle jää eräs mielenkiin- 
toinen esitys, katsaus APL:n 
asemaan Euroopassa, jonka piti 
Euroopan IBM:n APL-tuotepääl- 
likkö Yves Le Borgne. Hän tote- 
si, että APL:n historia Euroo- 
passa alkaa varsinaisesti vuo- 
desta 1968, jolloin Iverson piti 
APL:stä esitelmän Kööpenhami- 
nassa. Sitä lähdettiin Tanskassa 
ja Ranskassa tämän jälkeen hy- 
vin nopeasti kokeilemaan. Suo- 
messakin alkoi APL-palvelukes- 
kustoiminta jo vuonna 1970, 
mistä lähtien APL on ollut täällä 
tietokonetoteutuksena käytettä- 
vissä. Tosin jotkut yksittäiset 
henkilöt olivat Amerikassa tu- 
tustuneet tähän kieleen jo paljon 
varhemmin. 

Tällä hetkellä APL on Euroo- 
passa hyvin ekspansiivisessa 
kehitysvaiheessa. Täällä tiede- 
tään olevan käytössä toista sa- 
taa järjestelmää ja niissä vähin- 
tään 15 000 käyttäjää. Ohjelmis- 
toa on saatavana kaikkien mer- 
kittävimpien valmistajien (|lait- 
teistoihin. 

Aikaisemmin toteamani ylei- 
nen kaupallistumissuuntaus on 
nähtävissä Euroopassakin. Ai- 
kaisemmin valtaosa APL:n käyt- 
täjistä oli yliopistojen ja tutki- 
muksen piiristä, nyt käyttöön- 
otettavat uudet järjestelmät tule- 
vat noin 90 prosenttisesti kau- 
pallishallinnolliseen tietojenkä- 
sittelyyn. 
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Euroopassa on SEAS, merkit- 
tävä käyttäjäorganisaatio, seu- 
rannut APL:n kehitystä vuodesta 
1970 lähtien, jolloin järjestöön 
perustettiin APL-ryhmä. Monet 
tämän ryhmän kannanotot ovat 
olleet vaikuttamassa APL:n ke- 
hitykseen mm. tiedostoteknii- 
kan osalta. 

Yves Le Borgnen esityksessä 
on koko joukko yksityiskohtaisia 
tietoja muutamista Euroopassa 
tehdyistä tutkimuksista. Ne ker- 
tovat minkälaisiin sovelluksiin 
APL:ää täällä käytetään, ja lisäk- 
si ne kertovat sen avulla systee- 
mityössä ja ohjelmoinnissa saa- 
vutetuista erinomaisista tuotta- 
vuusluvuista. 

Ensi vuonna pitäisi jälleen olla 
Euroopan vuoro järjestää APL- 
konferenssi, mutta kuuleman 
mukaan on vaikeuksia löytää 
organisaatiota, joka ottaisi jär- 
jestelyvastuun. Kokoukset ovat 
paisuneet liian mahtaviksi. Eu- 
roopassa ovat kaupalliset intres- 
sit APL:n edistämiseen toden- 
näköisesti paljon vähäisemmät 
kuin Amerikassa, joten aatteel- 
lista innostusta vaaditaan vas- 
taavasti enemmän. Jos Euroo- 
passa ei pystytä näin suurimit- 
taisia konferensseja järjestä- 
mään, on vaarana, että konfe- 
renssit vastaisuudessa pidetään 
yksinomaan Amerikassa, tai että 
Euroopassa järjestetään rinnak- 
kainen minikonferenssi. Molem- 
mat näistä kehitysvaihtoehdois- 
ta olisivat huonoja, koska ne 
olisivat omiaan edistämään Eu- 
roopan ja Amerikan APL-kehi- 
tystyön eriytymistä. 


APL76 Proceedings, G. Truman 


Hunter, Editor 
New York 1976 


Copies available from 


ACM 
Pu. 02105 


Church Street Station 
New York, N.Y. 


APL-maailman 
Adin Falkoftf. 


Nuoren APL-harrastajan täh- 
tihetki: kohtaus itse mestarin 
kanssa; Arto Juvonen Polilta 
keskustelussa Kenneth lIver- 
sonin kanssa konferenssin 


10249 K tuotenäyttelyssä. 


kuohukermaa: Kenneth Iverson, Yves Le Borgne, 


Paäätteet 
puheenaiheena 


'Päätteet tietojenkäsittelyjärjestelmän osana" oli 
Pirkanmaan tietojenkäsittely-yhdistyksen äskettäin 
järjestämän Tampereen atk-päivän ajankohtaisena tee- 
mana. Referoimme seuraavassa lyhyesti kahta päivän 


esityksistä. 


— Päätejärjestelmien — yleisty- 
misen vaikutukset ihmisiin ja 
yhteiskuntaan tulevat olemaan 
mullistavat, totesi esitelmässään 
jaostopäällikkö Leena He i m o. 
On sanottu, että sekä tietolii- 
kenne että tietokoneet yksinään 
pystyvät muuttamaan liike- 
elämää, hallintoa ja elintapaam- 
me. Näiden kahden tekniikan 
yhdistäminen moninkertaistaa 
muutoksen vaikutuksen. Pääte- 
järjestelmien vaikutukset alkavat 
näkyä vasta sitten kun varsinai- 
set käyttäjät ovat laajalti oppi- 
neet ja saaneet käyttöönsä 
tämän uuden tekniikan, mainitsi 
Heimo. 


Päätejärjestelmien yleisinä 
käyttöönottoperusteina Heimo 
katsoi olevan ja olleen niiden 
rahallisten, välillisten ja inhimil- 
listen hyötyjen, jotka on voitu 
kunkin —sovellutuksen kohdalla 
erikseen osoittaa. Hän arveli 
rahallisten hyötyjen arvioinnin 
olevan usein vaikeampaa kuin 
perinteisten sovellutusten koh- 
dalla ja totesi myöskin kustan- 
nusarvioiden toteutumisen seu- 
rannan sovellutuksen valmistut- 
tua hankalaksi, muun muassa 
koska järjestelmän helppo käy- 
tettävyys usein lisää käyttötar- 
vetta ja täten tekee kappalemää- 
riin perustuvat kustannuslaskel- 
mat varsinkin kysely- ja ositus- 
käyttösovellutuksissa kyseen- 
alaisiksi. 


Erikoisnumero maaliskuussa 1977 
Julkaisemme ensi vuoden maaliskuussa 


teemanumeron aiheena 


TULOSTUSKIRJOITTIMET 
JA NIIDEN TARVIKKEET 


Tulostuskirjoittimiksi luemme erilaiset rivi-, 
ohjaus- ja päätekirjoittimet ja tarvikkeiksi esimer- 


kiksi nauhat, lomakkeet, raporttien säilytys- 


välineet yms. 


Ilmoitusvaraukset tähän erikoisnumeroon 
pyydämme tekemään 21.02.1977 mennessä sekä 
toimittamaan filmi- ja paste-up aineiston 4.3.1977 


mennessä. 


Otamme sitoumuksetta vastaan myös uutistekstiä 
ja artikkeliehdotuksia erikoisnumeroamme varten. 
Tekstin tulisi olla toimituksessa viimeistään 


STA 9TT. 


Päätejärjestelmä poikkeaa 

totutusta 
Heimo luetteli myös useita 

tekijöitä, joissa päätejärjestelmä 
poikkeaa totutusta. Näitä ovat 
hänen mukaansa se, että 

— päätejärjestelmä on yleensä 
Suuri, 

— päätejärjestelmän = installointi 
on vaikea ja sen täydellinen 
testaaminen mahdotonta, 

— päätejärjestelmät ovat 
verrattain uusia, 

— päätejärjestelmät ovat edeltä- 
jiään alttiimpia kaikenlaisille 
häiriöille; = häiriöt 
heti ja pienikin virhe aiheuttaa 
häiriöitä kymmenille tai sa- 
doille järjestelmän käyttäjille, 

— päätejärjestelmät ovat herk- 
kiä muutoksille, 

— päätejärjestelmissä usein var- 
mistuksille joudutaan anta- 
maan totuttua suurempi 
OSUUS, 

— varmistusten lisäksi lisätään 
myös erilaisia suojatoimia, 

— päätejärjestelmien rakentami- 
seen jä käyttämiseen liittyvä 


vielä 


päätöksentekoprosessi poik- 
keaa totutusta, 

— päätejärjestelmät, — varsinkin 
suuret, vaativat valmistut- 
tuaan = aktiivista seurantaa 


sekä järjestelmien toiminnan 

että käytön suhteen. 

Päätejärjestelmien olennai- 
simmaksi piirteeksi Heimo totesi 
kuitenkin sen, että monet päät- 
teen ja päätejärjestelmän käyttä- 
jät, jotka aiemmin ovat operoi- 
neet enintään radiota, pesu- 
konetta tai kahviautomaattia, 
joutuvat toimimaan ”tietoko- 
neen osana”. Hänen mukaansa 
voinee harva atk-suunnittelija 
vastata myönteisesti kysymyk- 
seen ”onko tosiaikainen pääte- 
järjestelmäni käyttäjän työkaluna 
yhtä selkeä, helppo ja hallitta- 
vissa oleva kuin esimerkiksi pu- 
helin tai laskukone”? 


havaitaan 


Päätejärjestelmän suunnittelu 
ja toteutus 

Näkökohtia päätepohjaisen 
järjestelmän suunnittelusta ja to- 
teutuksesta tuli esille suunnitte- 
lija Matti Ylisen esityksessä. 
Hän pyrki tuomaan esille eri 
vaihtoehtoja ihmisen ja koneen 
väliselle kommunikoinnille sekä 
valottamaan niitä seikkoja, jotka 
tulee ottaa huomioon järjestel- 
män suunnittelussa ja toteutuk- 
sessa pyrittäessä käyttäjien odo- 
tuksia vastaavaan ja toisaalta 
dynaamiseen järjestelmään, 
joissa voitaisiin ottaa huomioon 
tulevaisuuden tarpeet sekä käyt- 
täjien, laitteiden että ohjelmisto- 
jen suhteen. 

Ylinen katsoi käyttäjän ja jär- 

jestelmän välisen kommunikoin- 
nin suoritustavan olevan erään 
merkityksellisimmistä piirteistä, 
jotka on otettava huomioon pää- 
tepohjaisen järjestelmän suun- 
nittelussa. Tästä suurelta osalta 
riippuu käyttäjien viihtyvyys ja 
työteho. Ylinen totesi myös, ettei 
mitään yksityiskohtaisia ohjeita 
ja sääntöjä voi tältä alueelta 
antaa, vaan ratkaisu on aina 
sovellutuskohtainen ja riippuu 
sovellutuksen lisäksi myös käyt- 
täjien vaatimuksista. 
Ylinen kävi esityksessään lävitse 
myös muutamia eri kommunikaa- 
tiotapoja selostaen niiden omi- 
naispiirteitä ja soveltuvuutta eri- 
laisiin tehtäviin. Tällaisina kom- 
munikaatiotapoina hän mainitsi 
kyselevän järjestelmän, 'Menu"- 
tekniikan, komentokielen — ja 
lomaketyyppisen kommunikoin- 
nin. 

— Päätepohjaisen järjestelmän 
käytettävyys — riippuu — suurelta 
osalta siitä, miten onnistunut 
päätteen käsittelytapa on, koska 
pääte on käyttäjien työkalu, 
jonka avulla he tekevät jatkuvasti 
työtään. Usein on varsin vaikeaa 
nähdä etukäteen kaikkia niitä 
piirteitä, mitä päätekommuni- 
koinnissa tulee esiin sitten, kun 
järjestelmä on otettu käyttöön. 
Tästä syystä on erityisesti kaikki 
kommunikointiin liittyvät 
ohjelmat suunniteltava ja toteu- 
tettava siten, että kommunikoin- 
nin muuttaminen todellista käyt- 
tötarvetta vastaavaksi käy suh- 
teellisen helposti, totesi Ylinen. - 
ar. 


Atk:n Tietosanomat 12/1976 


EGONOMIST 


Kautta koko säilyneen histo- 
riankirjoituksen on johtavien de- 
magogien välttämättömiin tar- 
peisiin kuulunut tietty tulevai- 
suuden kurkistelu. Jo tiettävästi 
ennen muinaisia kreikkalaisia oli 
taito mm. Brittein saarilla kehi- 
tetty huomattavan korkealle ta- 
solle kuten Stonehengen järkä- 
lemäisestä observatoriostakin 
voidaan päätellä. Sivuutamme 
muinaiset babylonialaiset, su- 
merilaiset, egyptiläiset ja eski- 
mot ja viittaamme vain ohimen- 
nen muinaisten kreikkalaisten 
kansantaloudellisesti merkittä- 
viin investointeihin esim. Del- 
foin maailmankuuluihin laitok- 
siin. 


Prognoosi 


Ennustamistekniikan vaikeu- 
det on todettu jo varhain. Nykyi- 
sen Rooman klubin voidaan kat- 
soa jatkavan kunniakkaasti kei- 
sarikunnan suurta mainetta ja 
arvonantoa nauttineen auguuri- 
laitoksen huolellista ja kriittistä 
asiaan paneutumista. Auguuri- 
laitoksen kenties merkittävim- 
piin — jälkipolville — säilyneisiin 
postulaatteihin voidaan epäile- 
mättä lukea roomalaisen oikeu- 
den sensorin, kanslia-auguuri 
Poseidon Vepsäläisen peruslau- 
se: 'Ennustaminen on aina vai- 
keaa, varsinkin tulevaisuuden.' 

Sanomattakin on selvää, että 
nykyaikainen tietokoneteknolo- 
gia on asetettu voimakkaasti 


ASENNETTUNA 


JÄRJESTELMÄÄNNE. 


T-1202 on uusi tulokas luotettavaan Tally- 


kirjoitinsarjaan. Kirjoitus tapahtuu kaksi- 


suuntaisesti. Tämä mahdollistaa suorituskyvyn 


nostamisen kaksin-, jopa kolminkertaiseksi 
verrattuna tavanomaiseen yksisuuntaisesti 
toimivaan kirjoittimeen. 


Oman mikroprosessorin ansiosta Tally 1202 
valitsee aina tehokkaimmat toimintatavat. 

Kirjoitin voidaan liittää tulostimeksi 
useimpiin AITK-järjestelmiin kuten näyttö- 


päätteisiin, mikroprosessorijärjestelmiin sekä 


minikoneisiin. 


Oikeaa elektroniikkaa 


oikeaan paikkaan 
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tukemaan auguuritoimintaa yh- 
teiskunnan liki kaikilla sektoreil- 
la. Vaikeuksilta ei nytkään aina 
voida välttyä. Prejudikaatteina 
muistettakoon vaikkapa tunne- 
tun demagogin ongelmat vaali- 
karjan ammunnan ennusteluissa 
tai toisaalta maaherra Esaias 
Timoniuksen ja virallisen valta- 
kunnanauguurin väliset näke- 
myserot Pohjoiskarelian demo- 
grafiasta pitemmällä tähtäyksel- 
lä. 

Auguurilaitoksen tulevaisuu- 
dennäkymät ovat kuitenkin va- 
loisat. Onhan ikäänkuin leima- 
veronomaisesti säädetty kootta- 
vaksi mitä moninaisimpia tie- 
donjyväsiä likipitäen kaikkien 
lehmänkauppojen yhteydessä. 
Niinpä ei pidäkään hämmästyä, 
jos junalippua ostettaessa vaa- 
ditaan selvitystä vasemman ja- 
lan kengän numerosta ja sosiaa- 
liturvatunnuksen viimeistä kir- 
jainta. Tämähän on välttämätön- 
tä matkustajaliikenne-ennusteen 
sosiaalirakennefaktoreitten 
asymptoottien määräämiseksi ja 
siis valtakunnallisen liikenne- 
suunnittelun kokonaisoptimoin- 
nin tietokonekäsittelyn regres- 
sioanalyyttinen perusta. 

Sen, että asuinpaikkaa muu- 


tettaessa on ilmoitettava henki- 
kirjoitusviranomaiselle  isovan- 
hempien kansakoulun Il luokan 
koulumatkan pituus (virstoina) 
tahi kiertokoulun tapauksessa 
koulutilaisuuksien luku kalente- 
rikuukaudessa, ei pidä hätkäh- 
dyttää ketään, sillä onhan sel- 
vää, että peruskoulun pitkän 
tähtäyksen —sosiaalipsykologis- 
ten toimintotarpeitten kartoituk- 
sen on lähdettävä koulumatka- 
frustraatioitten alueellisista pe- 
russyistä. 

Liikennekysymys onkin sinän- 
sä varsin laaja ja merkitsevä 
auguuritehtävä ja tässä onkin 
tietokonetta käyttäen saavutettu 
eräitä kauniita tuloksia. Kaikki 
liikennevahingothan — välitetään 
vahinkoilmoituksina tietokoneel- 
le, joka puolestaan valmistaa 
suuren joukon erilaisia taulukoi- 
ta, joista käy selville vahinkojen 
laatu, syyt ja seuraukset. Todel- 
la huomionarvoinen havainto, 
mikä suuresta liikennevahinko- 
tilastosta kiistattomasti käy il- 
mi, on se, että turvallisin kyyti 
maanteillämme saadaan rekka- 
autossa, jota ohjaa yli viisikym- 
menvuotias juovuksissa oleva 
nainen. Tässä luokassahan em- 
piirinen vahinkofrekvenssi = O. 


TÄMÄ TALLY 1202-KIRJOITIN TIETÄÄ MITEN 
TULOSTUSNOPEUS KAKSINKERTAISTETAAN. 
SAATTE SEN MEILTÄ 
VALMIIKSI 


Tekniikkaa: 

e Kirjoitusnopeus: 

120 merkkiä/sek. 

e Merkkivalikoima: 
64 ASCII 

e Merkkimatriisi: 9 x 7 

e Kirjoituspaperi: 
Normaali taittolomake 

e Liitännät: Centronics 
tai sarja V 24 


Tilatkaa esittely. 
Lisätietoja antaa: 
Jorma Keturi, puh. 90-542 077 


W Rp 45 mu 


Konalankuja 4, PL-24, 00391 Helsinki 39 


PERTTI JOTUNI 


Paljon atk-virheitä 

Myytti erehtymättömästä (so. 
oikein käytetystä tietokoneesta) 
alkaa toisinaan käytännön tasol- 
la pahastu romuttua: ”Die Com- 
puter-Zeitung” kertoo 1976- 
08-18, että vuosittaiset atk-vir- 
heistä aiheutuvat taloudelliset 
tappiot yksistään Länsi-Euroo- 
passa kasvavat lähivuosina 6,6 
miljardiin Sveitsin frangiin (liki- 
main 10 miljardiin Suomen 
markkaan eli rapiaan neljännek- 
seen Suomen valtion nykybudje- 
tista!) Näin ennusteen mukaan, 
johon lehden mukaan on äsket- 
täin ”sukaltaitunut” Association 
Internationale pour 'Etude de 
P'Economie de l'Assurance. Sa- 
mainen Association... lyö myös 
lisää löylyä kiukaalle korosta- 
malla, että käyttäjät ovat äärim- 
mäisen huonosti informoituja 
tämän luonteeltaan lähinnä kai 
puhtaasti - teknisen vaaran ole- 
massaolosta ja suuruudesta. 

Yksistään palkkalaskennassa 
ja kirjanpidossa tehtyjen virhei- 
den vuosittaisen määrän Euroo- 
passa arvioidaan pian olevan 2,2 
miljardia Frangia, tietokoneellis- 
tetussa tuotannossa, kokoonpa- 
notyössä ja tuotannonvalvon- 
nassa 800 miljoonaa frangia ja 
pelkästään teknisten käyttöhäi- 
riöiden aiheuttamat tappiot saat- 
tavat arvion mukaan nousta 28 
miljoonaan frangiin. 

Kyseessä oli kuitenkin vain 
ennuste — mutta senkin täytyy 
perustua tämänhetkisiin ja to- 
dellisiin lukuihin, joita on koottu 
20 eri sovellutus- ja atk:n käyttö- 
alalta. Miltä ne siis näyttävät? 

Menestysten — yksityiskohtai- 
sempien syiden analysointi an- 
taa todella mielenkiintoista tie- 
toa — ja luultavasti tietoa, joka 
on käytännössä vielä liian usein 
korvattu varsin kvalitatiivisilla 
luuloilla: 42 pros. tappioista 
syntyy keskimäärin kaikilla tut- 
kituilla 20 sovellutusalalla siitä, 
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että systeemiä käytetään virheel- 
lisesti (!) ja laitteistojen yhteen- 
sovitettavuudesta, kuten tieto- 
koneen ja tietojensiirtoverkon 
tietojenkeruulaitteiden ja pääte- 
laitteiden välisestä tekniikasta 
aiheutuu pyöreästi kolmannes 
tappio menetyksistä. Ohjelmis- 
ton puolella syntyy eri syistä 
noin 15 pros. tappioista — sen 
sijaan sabotaasista ja tarkoituk- 
sellisesta atk-rikollisuudesta 
muihin lukuihin verrattuna var- 
sin vähän: 9,8 %. Mutta jos kat- 
sotaan mitä kymmenykset koko 
tappioista merkitsevät, voidaan 
todeta, että taloudellisesti vähä- 
pätöinen ongelma tämäkään ei 
enää ole, vaikka se onkin pienin 
kaikista tappioiden aiheuttajien 
ryhmistä. 


Atk-ajan harraste- 
matematiikkaa 


Suomessa ei taideta tuntea 
vielä kovinkaan monia atk:n ja 
tietokoneiden mukanaan tuomia 
lieveilmiöitä — eikä meidän ylen 
yksitotinen atk:mme ole kai aina 
ollut sellaisista kiinnostunut- 
kaan. Koska kentällä on osoit- 
tautunut kuitenkin, että myös 
atk:ta moniilmeisesti lähestyvää 
väkeä on, kerrottakoon heille vi- 
rikkeeksi, että atk-ajan matema- 
tiikkaa viihde- ja opetusvälinee- 
nä käsittelevä aikakauslehtikin 
on markkinoilla tarjolla. Se on il- 
mestynyt USA:ssa joitakin vuo- 
sia, sen nimi on Creative Com- 
puting ja sen kustantaja on meil- 
lä jotakuinkin tuntematon yhtiö 
nimeltä Ildeametrics. 


Pelejä pelaamaan 
laskin kourassa 


Yksi Creative Computingin 
esittelemistä uusista harraste 
matematiikan alueista on — äl- 
kää naurako!, sillä asia on vaka- 
va — tasku- tai pienlaskimilla 
pelattavat pelit ja niiden yleinen 


teoria. Hupimielisille tai muuten 
älyllisesti liikkuville asianharras- 
tajille kerrottakoon siksi myös 
tietopakettina läpileikkaus tätä 
nimenomaista alaa käsittelevään 
kirjallisuuteen. 

Laskinpelejä koskeva kiinnos- 
tus alkoi kasvaa ehkä noin vuo- 
sien 1973...1974 vaiheilla ja 
vuonna 1975 oli ehditty niin pit- 
källe, että alalta ilmestyi ensim- 
mäinen kokoomakirjakin: 50 las- 
kinpeliä sisältävä Edwin Sch- 
lossberg— John Brockman: ”The 
Pocket Calculator Game Book” 
(William Morrow, 1975). 

Sitä ovat myöhemmin seuran- 
neet James T. Rogers: ”The Cal- 
culating Book: Fun and Games 
with Your Pocket Calculator 
(Random House, 1975) ja Walla- 
ce Judd: ”Games Calculators 
Play (Warner Books, 1976). 

Hyvä esittelyartikkeli laskin- 
peleistä ilmestyi aikakauslehden 
Scientific American palstalla 
Mathematical Games, jota pitää 
kansainvälinen kuuluisuus ma- 
temaattisena kirjailijana Martin 
Gardner. Laskinten hupiteknii- 
kan erääksi must-alueeksi on 
muodostunut sellaisten prose- 
duurien kehittäminen, joiden tu- 
lokseksi saadaan laskimen näy- 
töltä ylösalaisin luettava sana; 
jopa näillekin peleille on ilmes- 
tynyt oma ”monografiansa”: Dan 
Steinbrocker: Calcu/Letter (Py- 
ramic Books, 1975). Luultavaa ei 
kuitenkaan ole, että tämä nimen- 
omaan laskinten hupimatematii- 
kan haara jaksaa enää kauan 
kiinnostaa; ainakaan totisempi 
kaveri ei siinä yleensä näe mi- 
tään vitsiä. 

Laskinpelit eivät ole sellaisi- 
naan mikään halveksittava älyl- 
lisen voimistelun haara: niihin 
mahtuvat kaikki klassiset 1...n 
henkilön pelistruktuurit pasians- 
sista tunnettuihin seurapeleihin 
saakka. Lisäksi koska laskimen 
tekniikka on kertakaikkisesti eri- 
lainen kuin korttipakan, laudan 
tai noppien, myös nimenomaan 
laskimille soveltuvia pelimuun- 
noksia syntyy kaiken aikaa. 

Ehkä eräänä tällaisena muun- 
nelmana voidaan pitää finiitin 
matematiikan klassisia ja teo- 
reettisesti ratkeamattomia (so. 
taatusti oikeaan tulokseen joh- 
tavaa suljettua algoritmia vaille 
jääneitä) optimointitehtäviä, ku- 
ten kauppamatkustajan ongel- 
maa (minimoi reitti, jolla käyt 
annetun äärellisen verkon sol- 
mupisteissä, mutta vain kerran 
kussakin!). Laskimille ne sopi- 
vat peleiksi siten, että kokeelli- 
sesti tutkitaan, kuka pelaajista 
onnistuu löytämään lyhyimmän 
reitin — ilman, että sen tieten- 


kään tarvitsisi mistään syystä 
olla todella lyhyin kaikista ole- 
massaolevista mahdollisuuksis- 
ta. 


Mikroprosessoreja 
myymälästä 


Kotikäyttöisen tietokoneen ai- 
ka saattaa sittenkin olla piakkoin 
tulossa — joskin toista tietä 
kuin aikaisemmin on yleensä 
asiasta kuviteltu. Mikroproses- 
sorien ja siihin perustuvien 
”älykkäiden” laitteiden sarjaval- 
mistus, pieni koko, huokea hinta 
ja monipuolinen sovellettavuus 
mitoiltaan ja luonteeltaan hyvin 
vaihteleviin tarpeisiin cvat saa- 
neet olettamaan, että juuri nii- 
den kautta joka-käyttäjän-tieto- 
kone saisi syntynsä — ei niin- 
kään kotiin asennettavina päät- 
teinä, jotka on liitetty suuriin 
atk-keskuslaitteistoihin. Viimek- 
si mainituthan vaativat suuria 
perustamiskustannuksia — ja 
kysyttäväksi niiden kohdalla jäi- 
si myös se, kenen ehdoilla ne 
toimivat: yhteiskunnan vai suur- 
ten yritysten, joista jomman 
kumman täytyisi olla keskuslait- 
teistojen ja systeemikokonai- 
suuden rahoittajana. Kolmas tie 
olisi tietysti ehkä siinä, että kes- 
kusjärjestelmä syntyisi osuus- 
kuntatietä: — vähän samaan 
tapaan kuin useimmat puhelin- 
laitokset esim. Suomessa. Mut- 
ta aikaa vievä — joskaan ei kau- 
kaisessa tulevaisuudessa ehdot- 
tomasti pois suljettava vaihto- 
ehto — kotipäätteet näyttävät 
vain olevan. 

Sen sijaan mikroprosessorit ja 
joka - käyttäjän - digitaalielektro- 
niikka ovat jo tulleet. Kalifor- 
niassa on ainakin jokunen myy- 
mälä, josta mikroprosessoreita, 
niiden osia, sovellutuksiin opas- 
tavaa kirjallisuutta ja yleensä 
digitaalielektroniikan peruslait- 
teistoa saa ostaa mielin määrin 
— ja kauppa käy tiettävästi val- 
lan erinomaisesti. Ostajakunta 
on startannut insinööreistä, jot- 
ka eivät ole päässeet vapaa-aika- 
naankaan eroon tekniikasta — 
tai jotka ovat olleet sieltä etsi- 
mässä myös työssään tarvitse- 
miaan ratkaisuja. Ja nyt näyttää 
siltä, että suuntaus on levene- 
mässä. Ellei voimakasta katkoa 
tule, merkit viittaavat siihen, 
että mikroprosessoreista ja mik- 
roprosessorijärjestelmistä tulee 
tekniikan harrastajan seuraava 
suuri kiinnostuskohde. 

Näin ollen ei myöskään tarvit- 
se enää tehdä sitä yritystä koti- 
tietokoneen luomiseksi, johon 
muuan uskaltava yrittäjä ryhtyi 
vajaat kymmenen vuotta sitten 
USA:ssa: yritykseen tehdä koti- 
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tietokoneesta joulu- tai status- 
lahja ”hänelle, jolla on kaikkea 
ennestään”. Yritys oli voimalli- 
nen — mutta se epäonnistui: 
kukaan ei lähtenyt kysymään 
tällaisen laitteen perään, jolla ei 
ole mielekästä riittävän miele- 
kästä ponnistuspohjaa motivoi- 
massa sitä niin, että sen olisi 
voinut kokea todella tarpeelli- 
seksi. 


Käyttäjän mikro- 
prosessorilehti 
tuli kauppoihin 


Myös alan julkaisutoiminta 
viittaa samoille suunnille: joka- 
käyttäjän - mikroprosessorilehti 
— ja samalla asianharrastajan 
atk-lehti — on tullut markkinoil- 
le USA:ssa. Lehden nimi on var- 
sin osuvasti vain BYTE ja sitä 
kustantaa samanniminen orga- 
nisaatio — ei tosin Kalifornias- 
sa, vaan tarkalleen päinvastai- 
sella puolella mannerta (osoite: 
70 Main Street, St. Peters- 
borough, New Hampshire, USA). 

Näytteeksi tyylistä ja ajatel- 
lusta lukijakunnasta muutama 
viime numeroiden johtava otsik- 
ko: algebralliset lausekkeet, mi- 
ten rakennan mitäkin, tuote-esit- 
telyjä, joka-käyttäjän-markki- 
nointikatsauksia. 

Siis: kiinnostavia harrastus- 
kohteita, ehkäpä hyvinkin moti- 
voivaa atk-oppia, ilmeisen akti- 
voivaa ja samalla kaupallisista 
tuotteista informoivaa tietoa. 
Raamit vaikuttavat hyviltä, ja jos 
kyseessä ei ole ennenaikainen 
kokeilu tai harhaisku, niin tästä- 
kin saanee jotakin kuvaa siitä, 
mihin ollaan menossa. Sanotta- 
va on, että näillä eväillä kehitys 
ei vaikuta lainkaan hullummalta; 
siinä on enemmän rukiin ja suo- 
lan makua kuin kovin science 
fiction -mielisissä ja eksootti- 
sissa tulevaisuusroboteissa... 


Miltä näyttää 


SI:n tulevaisuus? 
SI-yksikköjärjestelmän pitäisi 
virallisesti kai edelleenkin tulla 
käyttöön lähes kaikkialla maail- 
massa ja jokseenkin kaikilla 
aloilla vain runsaan vuoden ku- 
luttua, vuoden 1978 alusta. Epäi- 
leviä ääniä siitä, tuleeko näin 
käymään, alkaa kuitenkin kuulua 
yhä enemmän. Amerikkalaiset 
väittävät usein puhuvansa SI-yk- 
siköillä, kun he samalla tarkkaan 
otettuina rikkovat eräitä sen 
sääntöjä niin, että soi (ei SI tun- 
ne. ”Kelvin-astetta” vaan kelvi- 
nin; tuntuu joskus myös siltä, 
että amerikkalaiset = luulevat 
pelkkään kymmenjärjestelmään 
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siirtymisen riittävän tulemiseen 
SI:hin). Ruotsissa tosin tekni- 
nen lehdistö käyttää puhdas- 
oppista Sl:tä ja osoittaa samal- 
la, että se toimii — ei siitä ole 
mitään erikoisia pulmia aiheutu- 
nut. Mutta kokonaisuutena otta- 
en tuntuu siltä, että aika näin 
maailmanlaajuiseen ja syvälle- 
käyvään muutokseen on liian 
lyhyt, jotta siitä selviydyttäisiin 
muuten kuin tinkimällä aikatau- 
lusta, tavoitteiden laajuudesta ja 
läpikäyvyydestä — tai, mikä 
näyttää ehkä realistisimmalta — 
ensi alkuun molemmista... 

Tämä kaikki saattaa nyt stan- 
dardointiväen mielestä olla le- 
vottomalta kuulostavaa puhetta: 
on sanottu, että se vie pohjaa 
pois tarvittavilta myönteisiltä 
asenteilta eikä ainakaan helpota 
muutoksen läpivientiä. Viimeksi 
mainittu on totta, mutta edellä 
sanotusta ilmeneekin jo se käsi- 
tys, että kello on liian paljon: 
H-hetkeä täytyy rukata tuonnem- 
mas — eikä mitään menetetä sil- 
lä, että ei helpoteta muutosta, 
joka tähänastisessa aikataulus- 
sa on jo mahdoton. Se taas, että 
tosiasiat — tai se, minkä me 
oletamme tosiasioiksi — täytyy 
maailmassa kohdata, on seikka 
jolle emme mitään mahda, C'est 
la vie — sellaista on elämämme; 
asiat tuskin paranevat siitäkään, 
että ne jätetään sanomatta sen 
pelossa, että asenteet siitä ke- 
hittynät toisin kuin on toivottu. 

Kokonaisuus — SI:hin siirty- 
minen, koska se on järkevin ja 
ehdottomasti kannattavin ratkai- 
su tulevaisuuden kannalta — on 
toki pääasia. 

Voisiko eräs vaihtoehto — tai 
askelmuutosten alkuaste — olla 
se, että tehdään ensin vain 
maallikkojen ryhmälle tutuiksi ja 
omaksutuiksi ne muutokset, jot- 
ka heitä eniten koskettavat: ka- 
lorin vaihtuminen jouleksi, he- 
vosvoimien wateiksi ja vähän 
teknisemmällä tasolla myös voi- 
mayksiköiden vaihtuminen new- 


toniksi, paineen yksiköiden pas- 


caliksi (tai mikä se sitten ikinä 
onkaan) sekä siirtyminen kelvi- 
nin ja Celsius-asteikon rauhalli- 
seen rinnakkaiseloon? Portait- 
ten tasolta toiselle, käyttäjäryh- 
mästä käyttäjäryhmään etenemi- 
nen näin suuren muutoksen ky- 
seessäollen alkaa kuitenkin yhä 
selvemmin näyttää ainoalta toi- 
mivalta mahdollisuudelta. 


Yhteensopivuutta 
etsitään 

Hämmästyttävää on silti se- 
kin, miten monilla ja hyvinkin 
ankaria muodollisuuden vaati- 


muksia ylläpitävillä aloilla suh- 
tautuminen Sl-järjestelmään on 
kuvattavissa lähinnä viileäksi vä- 
linpitämättömyydeksi — ainakin 
asia näyttää siltä. Atk on yksi 
tällaisista aloista, joilla liikut- 
taessa tuntuu kuin SI olisi peräi- 
sin toiselta planeetalta — ja 
myös lopullisesti jäänyt sinne. 

Monitori ei tiedä, miten paljon 
tätä ongelmaa on todellisuudes- 
sa pohdittu atk-alan standar- 
dointityössä tai missä määrin 
SI:n jotkin kieltämättä muodolli- 
selta hiusten halkomiselta tun- 
tuvat, mutta lopulta tärkeät 
säännöt on tulkittu jokseenkin 
yhdentekeviksi asioiksi. Sallitta- 
koon — kuitenkin — huomauttaa 
muutamista seikoista: 

SI-järjestelmässä ei ole alkei- 
takaan siitä mahdollisuudesta, 
että informaation yksikkö tulisi 
sisällytettäväksi sen perusyksi- 
köihin ja tästä johdettavat joh- 
dannaisyksiköt saisivat omat ni- 
mensä ja tunnuksensa Sl-järjes- 
telmän = johdannaisyksiköissä. 
Atk:n yhteiskunnalliseen ja tek- 
niseen tärkeyteen nähden tämä 
tuntuu vähintään kummastutta- 
valta ja panee kysymään, miksi 
atk-väki ei ole tehnyt asiassa 
mitään aloitteita; 

atk-tekniikassa käytetään yk- 
siköitä, joiden väljyys, yhteen- 
sopivuus ja yksikäsitteisyys ovat 
hengeltään ristiriidassa SlI-ideo- 
logian hyvää tarkoittavan ja tär- 
keän yksiselitteisyyden ideolo- 
gian kanssa (tavu, sana, desi- 
maalikilo, binäärikilo jne.), 

se tapa jolla näistä ”yksiköis- 
tä” atk:n arjessa käytetään eri- 
laisia lyhennysmerkintöjä, ”tun- 
nuksia” jne. on paitsi epäyhte- 
näinen, useimmiten myös toteu- 
tettu tavalla, joka törkeästi rik- 
koo yleensäkin selkeyden ja joh- 
donmukaisuuden = vaatimuksia, 
ajateltiinpa sitten Sl:stä mitä ta- 
hansa; 

missään ei ole Monitorin tie- 
tääkseen selvitetty vakavalla pe- 
rustalla kysymystä siitä, miten 
binääriaritmetiikkaan perustuva 
bittiteoria ja desimaalijärjestel- 
mään perustuva Sl-teoria saa- 
daan yleensä lainkaan sopimaan 
yhteen — siitä puhumattakaan, 
mitä huomattavan laajakantoisia 
ratkaisuja täytyisi tehdä niillä 
tasoilla, joissa huomataan, että 
tämä ei käy edes päinsä. 

Työtä siis on tulevaisuuden 
rakentamisessa — eikä luulta- 
vasti aivan turhaa, vaikka käy- 
tännössä näinkin on pärjätty. 
Kysymys on vain siitä, että jat- 
kossa ei näin pärjätä enää par- 
haalla tavalla, jos SI menee läpi 
— ja siihen pitäisi kuitenkin pyr- 
kiä. 


Niille joille SI on ehkä koko- 
naisuutena tuntematon, Monito- 
ri suosittelee alan parhaana 
yleisteoksena uusinta painosta 
suomalaisesta standardista 
”SFS 2300 — Mitat ja yksiköt”. 
Sen on julkaissut Suomen Stan- 
dardisoimisliitto, Helsinki, ja se 
varmaan myös ilolla myy sitä — 
ei niinkään rahan vuoksi kuin 
sen takia, että tiedon levittämi- 
nen Sl:stä on sen todella hyvin 


keskeinen yhteiskunnallinen 
tehtävä. 
Monitori tahtoisi melkeinpä 


häveliäästi vaieta eräästä näitä 
ongelmia =käsitelleestä Nord- 
DATA 76:n esitelmästä, jonka 
otsikkona oli ”Some implica- 
tions of SI Units in EDB” (Nord- 
DATA 76 -konferenssijulkaisu, 
osa 2, sivut 873...894). Mutta 
koska tuon esitelmän mainitse- 
misesta Monitorille ei koidu ra- 
hallista iloa ja koska hän kyynik- 
kona ei juuri välitä maineesta, se 
tulkoon tässä esille. Siinä on 
nimittäin atk:n ja SlI:n yhteen- 
sopivuuden problematiikkaa 
pohdittu monelta kannalta sekä 
turhankin laveasti ja ehkä pai- 
koin innostuneemmin kuin vii- 
leästi. Mutta siitä ilmenee, että 
yllättävän monia tasoja ja kysy- 
myksiä tästä ongelmasta avau- 
tuu. 


Ohjelmointikielten 
merkkipäiviä 


Ei ole mikään kumman, että 
yksi ja toinenkin ohjelmointikieli 
ja -järjestelmä alkaa täyttää näi- 
nä aikoina pyöreitä vuosia. On- 
han rapiat 20 vuotta kulunut sii- 
tä, kun ”symbolisia” kieliä alet- 
tiin — usein suorastaan asiak- 
kaiden kauhuksi — tuoda kone- 
kielten rinnalle ja jopa tilalle 
markkinoilla ja yksi vuosikym- 
men siitä, kun esim. keskustele- 
vat ja ”joka-käyttäjän-kielet” te- 
kivät sisäänmarssin ensimmäi- 
siä kertoja. Joten suunnilleen 
näihin aikoihin sijoittuvien syn- 
tymäpäiväsankarien lista on var- 
sin näyttävä ja sieltä tapaa hyviä 
tuttuja (tarkkoja ajankohtiahan 
olisi mahdoton esittää): 

20-vuotiaana onnittelemme 
FORTRANia, jonka pani alulle 
vuonna 1954 saamansa idean 
perusteella amerikkalainen oh- 
jelmointitutkija John W. Bac- 
kus. Kieli syntyi IBM:n suojissa 
ja ainakin syntymän julkistami- 
sen vuodeksi kirjattiin 1957. 
Kaavakielen yksinkertaisuus, jo- 
ka teki FORTRANin ensinnä 
tunnetuksi, ei ollut Backusin 
perustavoite, vaan hän käytti 
sitä ainoastaan keinona pienen- 
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TIMO ALANKO 


A.N. Habermann: Introduction to 
Operating System Design, Sci- 
ence Research Associates, Inc 
1976, 372 s. 


Käyttöjärjestelmä, pikemmin- 
kin kuin ”kova” tietokone, muo- 
dostaa sen toiminnallisen ympä- 
ristön, jossa sovellutuksen atk- 
osuus elää. Ottaen huomioon, 
mikä merkitys käyttöjärjestelmän 
toiminnan lainalaisuuksien tun- 
temisella on laitteiston kapasi- 
teetin tehokkaan hyödyntämisen 
kannalta, voi vain ihmetellä, 
kuinka vähän näitä lainalaisuuk- 
sia todella tunnetaan yli normaa- 
lissa käytännössä itse koetun. 
Yksityisen käyttäjän tiedon 
vähyys, uskoa omaan tietoon toki 
löytyy enemmän, ei kuitenkaan 
johdu mistään henkisestä lais- 
kuudesta, vaan siitä, että kyseistä 
tietoa ylipäänsä on vielä verraten 
niukasti, ja tämäkin on pääasias- 
sa esitettynä erillisissä tieteelli- 
sissä artikkeleissa, joihin opinto- 
ja ei parhaalla tahdollaankaan 
jokamies perusta. 

Itse asiassa modernit käyttö- 
järjestelmät ovat eräitä loogisilta 
ominaisuuksiltaan monimutkai- 
simpia = ohjelmistojärjestelmiä, 
mitä ylipäänsä on kehitetty. Vielä 
1960-luvun lopulla kukin käyttö- 
järjestelmä oli oma erikoinen 
kokoelmansa toimintoja ja toteu- 
tusrakenteita, jotka oli koottu 
terveellä =järjellä (ja sittenkin 
usein myös hyvällä ammattitai- 
dolla, mitä käyttäjän ei ollut aina 
helppo uskoa); oppikirjat olivat 
täysin — vastaavasti 
tietyn pahana 


aihepiirin laajan Hi 
abstrahoimiseksi ; 


Nopeassa tahdissa tämän jälkeen 


ilmestyi kokonainen joukko uusia 


oppikirjoja, jotka ilmoittautuivat 
COSINE-raportin mukaan 


ole kovin ilmeinen, on suorastaan 


10 


kuvauksia. 


teh- 
dyiksi (2, 3, 5 jne). Tämä sukulai- 
suus ei kyllä lukijan arvioimana 


Mistä on 
pienet 


tehty 


vaikea löytää yhteisiä esitys- 
tapoja teknis-pragmaattisen (5), 
teoreettis-matemaattisen (3) ja 
laskentaprosessi-orientoituneen 


gisten riippuvuuksien pohjalle. 
Lähtökohtana on kone ja proble- 
matiikka, joka syntyy yritettäessä 
toteuttaa resurssien yhteiskäyt- 
(2) oppikirjan puitteissa. Syvem- | töä moniajoympäristön luomisek- 
mällä tasolla yhteistä näissä uu- | si. Habermann esittää muodos- 
den aallon kirjoissa kyllä oli ja | tuvat ongelmat ja hahmottaa peri- 
merkittävällä tavalla olikin: kai- | aatteelliset ratkaisut. Seuraavas- 
kissa niissä oli kantavana perus- | sa vaiheessa ratkaisuihin pereh- 
tana yhtenäinen kokonaisvaltai- | dytään lähemmin ja esitetään 


lähinnä — ”bottom-up”-periaat 
teella. 


Kokonaisuutena kirji 


set erosivatkin toisistaan, niin ne 
eivät silti olleet keskenään risti- 
riitaiset vaan pikemminkin ilmiön 
eri puolia hahmottavina toisiaan 
tukevat. Tyypillisenä piirteenä 
näille kaikille on kuitenkin vielä 
mainittava tietty epätasapainoi- 
suus, joka tekee vaikeaksi suosi- 
tella mitään niistä yksinomaisek- 
si tai edes perusoppikirjaksi. Pa- 
rina viime vuotena on ilmestynyt 
jotain uusiakin oppikirjoja, joista 
pedagogisessa mielessä huomat- 
tavimpana pitäisin ilman muuta 


teosta (4). KOITA algoritmein = ”algol- 
Mutta siirtyäksemme : glannin” tapaisella kielellä. 
onkin jälleen 55 Ongelmaksi jää kuitenkin näiden 


rutiinien kerääminen kokonai- 
Par- | suudeksi, ja tämä ongelmahan 
on eräs käyttöjärjestelmä- 
konstruoinnin vaikeimpia. 
Perusteellisimman = käsittelyn 
saa käyttöjärjestelmän ydinosa ja 
erityisesti prosessienvalvonta 
(”prosessi” on käsite, joka lienee 
helpoimmin havainnollistettavis- 
sa ”ohjelmaksi toiminnassa”). 
Nykyaikainen käytttöjärjestelmä- 
hän pyritään nimenomaan raken- 
tamaan dynaamisen prosessi- 
käsitteen pohjalta: toimiva 
käyttöjärjestelmä on kokoelma 
prosesseja, jotka ohjaavat mui- 
den prosessien toimintaa. Kirjas- 
ta lähes neljännes käsitelee pro- 
sesseja eri puolilta. Lähtökohta- 
na on prosessien valvontaan liit- 
tyvä — käsitteellinen = problema- 
tiikka: resurssien yhteiskäytön 


uusi 


sihin ja niiden valvontaan. II- 
Sesri hän on myös antanut 
petusta aihepiiristä. Teokselle 
leimaa-antavana piirteenä onkin 
suvereeni yleisnäkemys aiheesta, 
mikä antaa esitykselle harvinai- 
sen kokonaisuuden ja aukotto- 
muuden leiman. Tässä mielessä 
teos on nähdäkseni ehjimpiä 
tähän asti julkaistuista. 
Habermann pyrkii luomaan ku- 
van käyttöjärjestelmästä ”sisältä 
päin” erilaisten toimintojen loo- 


nen näkemys = käyttöjärjestel- | uudet syntyvät ongelmat ja näi- 
mästä ja sen rakenteesta. den periaatteelliset ratkaisumal- 
Vaikka eri tekijöiden näkemyk- | lit. Rakennelma syntyy tätefä; 


käyttöjärjestelmät 


aiheuttama suojausongelma 
(”poissulkemisongelma”), rinnak- 
kaisten toimintojen tahdistus- 
ongelma = (”synkronointiongel- 
ma”), ja rinnakkaisten resurssi- 
varausten aiheuttama umpikuja- 
ongelma, jossa kaksi prosessia 
odottaa kumpikin toisensa re- 
ae vapasituviksi (”lukkiu- 


käyttöjärjes- 
samoin proses- 


KÄY töjärjestelmän ydinosaan 
&.| kuuluvia toimintoja, kysymys- 
i vastausrutiineja sekä 


laiteohjaimen ja virtuaalilaitteen 
toteutustekniikkaa. Prosessien 
osuus tuntuu lukijasta ehkä liian- 
kin dominoivalta. Toisaalta voi- 
daan huomauttaa, että harvapa 
meistä kokonaisia yleiskäyttö- 
järjestelmiä — rakentelee, sen 
sijaan pienehköjen laitteiston- 
läheisten erityisohjelmistojen 
teko on jo tavallisempaa. 
Skedulointi- eli ajoitusperi- 
aatteet (miten olisi termin ”vuo- 
ronta” laita?) saavat lyhyehkön 
mutta nähdäkseni tässä yhtey- 
dessä riittävän kattavan kuvauk- 
sen. Eri menetelmien ominai- 
suuksien arvioinnissa käytetään 


' todennäköisyyslaskentaa, mutta 


loppujen lopuksi sittenkin |Iä- 
hinnä viitteellisesti. Muistinhal- 
linnassa keskitytään ( virtuaali- 
muistiin ja sen toteutuksen hal- 
linta-algoritmeihin. Sivutus ja 
segmentointi saavat kumpikin 
osansa, segmentointi saa jopa 
tavanomaista perusteellisemman 
käsittelyn. Virtuaalijärjestelmien 
toiminnan kannalta niin keskei- 
siin ohjelman paikallisuusominai- 
suuksiinkin viitataan. 

Tässä kohdin olisi mielestäni 
kuitenkin syytä esitellä ohjelman 
käyttäytymistä koskevan kehitty- 
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vän teorian yleistä käsitteen- 
muodostusta laajemminkin. Sen 
sijaan muissakin = yhteyksissä 
mielenkiintoinen muistin =pirs- 
toutuminen saa perusteellisen 
käsittelyn. Tiedostojärjestelmä- 
osuus pyrkii kattamaan kaiken 
tiedon käsittelyn tietorakenteista 
ja hajautusmenetelmistä = tie- 
dostojärjestelmän hallintaan. Lu- 
kijalle jää hienoinen epäilys, että 
tekijä on liittänyt luvun mukaan 
vain ”olosuhteiden pakosta”, ky- 
seessä kun on sentään oleellinen 
osa käyttöjärjestelmää. Yksityis- 
kohtien valinta on nyt kuitenkin 
muotoutunut sen (|laatuiseksi, 
etttä mielestäni olisi ollut pa- 
rempi antaa hyvät lähdeviitteet 
kuin kertoa kaikki ihan itse. Posi- 
tiivisena puolena todettakoon, 
että suojausmenetelmät saavat 
melkoisen osuuden silläkin uhal- 
la, että aihepiiriin kohdistuvan 
vilkkaan tutkimustoiminnan 
johdosta materiaalia uhkaa en- 
nenaikaisen vanhenemisen vaara. 
Kirjan muista osista voidaan mai- 
nita mukavasti kirjoitettu johda- 
tus käyttöjärjestelmiin ja niiden 
problematiikkaan sekä joukko 
teknisluonteisia ohjeita, jotka 
koskevat käyttöjärjestelmän 
suunnittelua. 


Esitys on sekä detalji- että 
periaatetasolla = täysin = kone- 
tyypistä riippumatonta. Tästä on 
ilmeisesti paikallaan huomaut- 
taa, koska kustantaja (SRA) on 
tunnetusti IBM:n tytäryhtiö. 
Mutta halusipa tai ei, ”IBM-rat- 
kaisuja” ei kirjasta löydy sen 
enempää kuin muidenkaan ko- 
neenvalmistajien. Sisältö elää 
hyvin omaa ja riippumatonta elä- 
määnsä vaikealukuisuuden uhal- 
lakin. | 

Kirjan parhaita puolia on täs- 
mällinen, loogisesti etenevä esi- 
tys, joka ei löysiä sanontoja ja yli- 
malkaisia huomautuksia viljele. 
Mikä esitetään, se esitetään hy- 
vin ja aukottomasti siten, että 
rakenteesta muodostuu yhtenäi- 
nen kokonaisuus. Yhteenvetona 
sanoisin, että kirja on eräs aihe- 
piirin parhaita. Siihen perehtymi- 
nen — vaatii kuitenkin asiaan 
paneutumista, miksikään = ilta- 
puhdeharrasteen kohteeksi kir- 
jasta ei todella ole. Varsinaisia 
ennakkotietoja lukijalta ei edelly- 
tetä. Asioiden syvällisempää ym- 
märtämistä auttaa kokemus vaa- 
tivasta ohjelmointityöstä sekä 
tiedot käyttöjärjestelmästä 
toimintaympäristönä. 
Harjoitustehtäviä on runsaasti, ja 
tavanomaisesta poiketen ne ovat 
hyviä. 
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(2) Brinch Hansen, P.: Operating 
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Hall, 1973 

(3) Coffman, E.G.Jr., Denning, 
P.J.: Operating Systems Theo 
ry, Prentice-Hall, 1973 

(4) Lister, A.M.: Fundamentals of 
Operating Systems, Mac- 
millan Press, 1975 

(5) Madnick, S.E., Donovan, J.J: 
Operating Systems, McGraw- 
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kiitos Sinulle ja 
Orille kaikille 


Liiketoiminta on muutakin kuin rutiini: 
tilauksen vastaanotto — tavaran toimitus — lasku. 
Se merkitsee aina inhimillistä, lähimmäisten välistä kanssakäymistä. 


Monitori 
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tääkseen silloin jo lähes leitteis- 
ton hintoihin nousevia ohjel- 
mointikustannuksia (ei siis mi- 
tään uutta...) 

Nuorempia ovat BASIC, joka 
ainakin tuli melko tarkalleen 
kymmenen vuotta sitten markki- 
noille General Electricin klassi- 
sessa manuaalissa ja sen ikä- 
toveri PL/1. BASICista on kas- 
vanut sitten noiden päivien vah- 
va nuorukainen, jota käytetään 
paljon yli sen alkuperäisten ta- 
so- ja sovellettavuusrajojen ja 
sen sisältö on myös pulskistu- 
nut alkuajan päivistä melkoises- 
ti. Firmasidonnaisuutta sillä oli 
lähinnä julkistusvaiheissaan — 
todellinen syntymä tapahtui ni- 
mittäin jo 1960-luvun alkuvuosi- 
na akateemisen vapaissa suojis- 
sa tarunomaisessa Dartmouth 
Collegessa, jossa yhtä tarun- 
omainen John Kemeny toimi 
idean saajana. IBM:n PL/1 on 
jäänyt sitten enemmänkin syr- 
jään, mutta 1960-luvun yleiskie- 
lisyystavoitteiden tulkkina ja ai- 
kaisempien kielien hyvien omi- 
naisuuksien yhdistelyyn tähdän- 
neenä sekä kieltämättä kompak- 
tina ja varsin mielenkiintoisena 
sekin ansaitsee saada kymmen- 
vuotiskukkasensa. E 


Me olemme iloisia, jos Sinä ja ainakin osa Teistä tuntee meidän pyrkivän pelkän 
rutiinin yläpuolelle ja siinä osittain onnistuneenkin. 


Kiitos Sinun ja kiitos Teidän — vaikeuksista huolimatta kulunut vuosi on mennyt 
ilahduttavan myönteisesti. 


Lämmintä joulumieltä ja kiintoisaa uutta vuotta Teille kaikille toivoo 


OJy THS tietokonetarvike ab 
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ATK- 
kirjallisuutta 


Myytti 
miestyökuukaudesta 


Frederick P. Brooks, Jr.; The 
Mythical Man-Month, Addison- 
Wesley Publishing Co. 


Atk-sovellutusten rakentami- 
sesta ei turhaan etsi kirjallisuut- 
ta. Vaihejakojen, työsisältöku- 
vausten, metodiselostusten ja 
projektinjohtamisohjeiden pääl- 
lekaatuva pino likimain vie luku- 
halut siltä, jolla mielestään on 
runsaasti muutakin tekemistä. 
Etenkin, kun parin kokeilun jäl- 
keen pyrkii vakiintumaan käsi- 
tys, että valtaosa tarjolla olevas- 
ta tekstistä on teoreettisvoittois- 
ta tai tuttujen asiain toistoa 
uudessa muodossa. Kun sitten 
sattuu käsiksi kirjaan, josta ai- 
nakin itse saa miellyttävän luku- 
hetken lisäksi tuoreita näkökul- 
mia ja oivalluksia, on vaikea 
välttää kiusausta tyrkyttää sitä 
muillekin. Frederick Brooks on 
joka tapauksessa käsitellyt es- 
seekokoelmassaan nimenomaan 
tietokoneohjelmien tuottamisen 
erityisiä ongelmia eikä paennut 
kehittämistyön yleisviisauksien 
atk-otsikointiin. 

Yllättävää, miten valtavan va- 
rusohjelmistokokonaisuuden ra- 
kentamisessa saadut kokemuk- 
set tuntuvat olevan paikallaan 
suomalaisen atk-sovellutustuo- 
tannonkin = arkitodellisuudessa. 
Tekijähän on IBM:n OS-käyttö- 
järjestelmän rakentamisen vetä- 
jä ja ottaa kirjansa johdannosta 
selkeästi vastuun monista tulok- 
sen epäonnistumisista. Tuhan- 
nen hengen varusohjelmistopro- 
jektin organisointi tai käännös- 
ohjelmien tuottamisen työmää- 
räkaavat ovat useimmalle suo- 
malaiselle lukijalle etäistä asiaa, 
mutta niistä tehdyt johtopäätök- 
set ovat lähelle tulevia. 

Mitkä ovat tietokoneohjel- 
mointityön miellyttävät ja epä- 
miellyttävät puolet. Miksi herran 
pelko huonontaa systeemiratkai- 
sujen tasoa. Mikä on ”second 
system effect”. Onko demokra- 
tia paikallaan atk-suunnittelu- 
työssä. Miksi ensimmäinen ver- 
sio pitäisi tietoisesti tehdä pois- 
heitettäväksi. Näitä ja monia 


Ve 


muita uusia, osin yllättäviä ja 
useissa kohdin välittömästi oi- 
keiksi uskomiskelpoisia näkö- 
kulmia Brooks tuo esille hyvin 
perusteltuina. Mukana on myös 
erillistä julkisuutta saanut 
Brooks'in laki ”Henkilöiden |Ii- 
sääminen myöhässä olevaan oh- 
jelmistoprojektiin myöhästyttää 
sitä lisää”, ei huulena, vaan sel- 
keästi analysoituna tosiseikka- 
na, jota kokemus tukee. Samaan 
peruskysymykseen, työryhmän 
sisäiseen kommunikaatioon 
kohdistuu riemastuttava ”Babel- 
projektin liikkeenjohdollinen 
analyysi”, ja dokumentoinnin 
kysymyksiin palataan käytän- 
nönläheisesti useissa kohdin 
kirjaa. 

Ehkä keskeisin kirjan uusista 
näkökulmista on systeemityön 
tehtävänjaon perusteita eri koh- 


dissa tarkasteleva teema. Suo- 


menkielinen termi ”pääohjel- 
moijaryhmä” on vienyt ainakin 
allekirjoittaneen ajatukset liiaksi 
atk-sovellutuksen = toteutusvai- 
heisiin ja peittänyt sen, että 
Harlan Millsin ja kumppaneiden 
ehdotuksena on ollut koko sys- 
teemityön miehityksen uudel- 
leenjärjestely. Brooksin kuvaa- 
vat nimitykset (kirurgi, apulentä- 
jä, hallintomies, toimittaja, ...) ja 
selkeät tehtäväsisällöt avaavat 
tämän ehdotuksen idean uudella 
tavalla. Systeemin arkkitehdin ja 
tuottajan yhteispeli, käsitteelli- 
sen yhtenäisyyden vaatimus ja 
liian suunnitteludemokratian 
vaarat nousevat hyvin esiin. Sa- 
malla tuntuu löytyvän kuin itses- 
tään selityksiä eräille kotimai- 
sille hyvin tai heikommin men- 
neille ohjelmistorakentelukoke- 
muksille. 

Atk-projektin työmääristä ja 
niiden arvioinnista on kirjassa 
myös varsin paljon asiaa. Va- 
kuuttavasti todetaan, että ohjel- 
makoodin kirjoittaminen on var- 
sin pieni osa (kuudennes) työ- 
kokonaisuudesta, kun taas tes- 
taukseen kerrotaan menevän jo- 
pa puolet työpanoksesta. Auto- 
maattisten ohjelmointikielten ja 
keskustelevan ohjelmoinnin työ- 
tehoa lisäävät vaikutukset ovat 
myös esillä. Porektin johtami- 
sesta on asiaa lyhyesti, mutta 
painavasti, sattuvana mottonaan 
kysymys, miten projekti voi jää- 
dä vuoden myöhään (”Päivän 
kerrallaan”). 


Miestyökuukausimyytin hävit- 
tämiselle nimetty Brooksin es- 
seekokoelma voisi tietenkin olla 
vieläkin sopivampi suomalaisel- 
le atk-ammattilaiselle. Se voisi 
pohjautua sovellutusprojektiko- 
kemuksiin hiukan lähempänä ny- 
kyhetkeä ja eurooppalaisissa tai 


skandinaavisissa oloissa. Lisää 
on aina helppo toivoa. Todelli- 
sista vaihtoehdoista valiten kirja 
on kuitenkin mitä suositeltavinta 
lukemista kaikille atk-sovellu: 
tusprojektien onnistumisesta 
kiinnostuneille alan henkilöille. 
Jopa sen suomeksi kääntämistä 
tekisi mieli ehdottaa Tietojen- 
käsittelyliitolle; elleivät sitten 
menekkiodotusten pienuus ja 
tekstin intelligentin englannin- 
kielen käännösvaikeudet nosta 
taloudellista seinää ajatuksen 
eteen. 


Kalevi Kontinen 


Askettäin 
ilmestynyttä 

R.V. Watkin: Computer Tech- 
nology for Technicians and 
Technician Engineers. Volume 1. 
Longman Group Ltd, Lontoo 
1976. Paperback hinta Englan- 
nissa 3,25 puntaa. 256 sivua. 

Selkeä tietokonetekniikan pe- 
rusoppikirja. Ei vaadi sanottavia 
sähkötekniikan tai elektroniikan 
tietoja, ei myöskään matematii- 
kan taitoa enemmälti kuin mitä 
oppikoulussa opitaan. 

Alkuluvuissa opitaan tarvitta- 
va perustieto kuten binääriarit- 
metiikka, Boolen algebra, perus- 
komponenttien toiminta jne. 
Myöhemmissä luvuissa käsitel- 
lään tietokoneen eri osien toi- 
mintaa samoinkuin ympäristö- 
laitteita. Myös konekoodia käsi- 
tellään lyhyesti. 

Kirjan teksti on selvää ja kuvi- 
tus hyvää. Kirjasta puuttuvat 
harjoitustehtävät, eikä siinä 
myöskään ole kirjallisuusviittei- 
tä. 

* * * 


M.E. Sloan: Computer Hard- 
ware and Organization. Science 
Research Associates, Inc. USA 
1976. 520 sivua. Hinta ei tie- 
dossa. 

Vaikka tämäkin kirja on edel- 
lisen tapaan johdanto aihee- 
seensa, on se astetta raskaam- 
paa sarjaa. Ensimmäinen, lo- 
giikkaa käsittelevä jaksokin vie 
jo lähes 250 sivua, ja sen jälkeen 
paneudutaan vielä satakunta si- 
vua konekoodauksen ja assemb- 
lerohjelmoinnin perusteisiin. 
Sen sijaan varsinaiset tietoko- 
neen keskusyksikön ulkopuoli- 
set rakenneosat käsitellään mel- 
kein yhtä lyhyesti kuin edellises- 
sä kirjassa. 

Kirjaan on lisäksi otettu esi- 
merkkejä tietokonejärjestelmis- 
tä: HP-35 laskin, MCS-4 mikro- 
tietokone, PDP-8 minikone, 
PDP-11 ja IBM 370; lisäksi vähäi- 


sen tekstiä tietokoneverkoista. 


- Harjoituksia on ja joihinkin niis- 


tä vastauksetkin. Loppuun on 
lisäksi liitetty sanasto sekä kir- 
jallisuusluettelo. 


* * * 


Juha Kainulainen: Manage- 
ment Information Systems: Re- 
guirements and Properties. Jy- 
väskylän — Yliopisto, julkaisu 
20/1976. Koko Ad, sivuja 132. 

Tämän tutkimuksen tarkoituk- 
sena on ollut tarkastella niitä eri 
tekijöitä, joilla on vaikutusta 
johdon informaatiojärjestelmään 
ja sen suunnitteluun. Monistee- 
seen sisältyy laaja kirjallisuus- 
luettelo. 


Perustietoutta 

Herbert Maisel: Computer 
Programming and Applications. 
Science Research Associates, 
Inc. USA 1976. 364 sivua. 

Tämä uusi atk-sovellutuksia ja 
ohjelmoinnin alkeita käsittelevä 
oppikirja on tarkoitettu muille 
kuin atk-alan opiskelijoille. 

Kirja alkaa lyhyellä yleisjoh- 
dannolla atk:hon sekä Fortran-, 
PL/1- ja Basic-ohjelmointikie- 
liin. Toisessa osassa käsitellään 
oheislaitteita, tiedon esitystapo- 
ja, algoritmeja ja lohkokaavioita. 
Kolmannessa osassa tutustu- 
taan tarkemmin yllämainittuihin 
ohjelmointikieliin. Kielet käsi- 
tellään täysin toisistaan riippu- 
matta, joten lukija voi valita niis- 
tä mieleisensä ja jättää muut 
lukematta. Neljännessä osassa 
esitellään lyhyesti kymmenkun- 
ta sovellutusta eri aloilta. 

Kirjassa ei oikeastaan ole 
mitään uutta ellei uutuutena sit- 
ten pidetä sekalaisten sovellu- 
tuskuvausten = (aina jätevesi- 
pumppujen valvonnasta lääke- 
tieteellisten diagnoosien tekoon) 
sitomista samoihin kansiin oh- 
jelmoinnin alkeiden kanssa. ESi- 
merkiksi ohjelmoinnin nykyme- 
netelmiin ei juuri puututa ja val- 
mispakettien hyväksikäyttö kui- 
tataan kovin lyhyesti. Toisaalta 
taas reikäkorttilajittelijat olisi jo 
voinut unohtaa. 

Parasta kirjassa ehkä ovat 
useat kirjallisuusviitteet. Myös 
harjoitustehtäviä on runsaasti, 
mutta — valitettavasti tehtävien 
vastaukset puuttuvat. 

I. Holkeri 
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ILMARI PIETARINEN 


Tietosuojaa 
ranskalaisittain 


Tietosuojalainsäädäntöä alkaa valmistua tihenevässä 
tahdissa. Yksittäisiä edelläkävijöitä olivat Hessenin 
maakunta Länsi-Saksassa, Ruotsi, USA ja eräät sen 
osavaltiot. Näiden saavutusten, kokemusten ja 
virheiden pohjalle on muotoutumassa yleisesti hyväk- 
sytty perussääntö, jota eri maiden lainvalmistelijat 
hyödyntävät. Ranskassa nämä kansainvälisesti 
muodostuneet periaatteet yhtyvät mielenkiintoisella 
tavalla Napoleonin lakikirjaan ja vallankumouksen peri- 
aatteisiin ”vapaus, veljeys ja tasa-arvo”. 


Henkilörekisteritä ja yksityi- 
syyden suojaa Ranskassa tutki- 
nut komitea julkaisi v. 1975 
mietintönsä ”Informatigue et Ii- 
bertes”, atk ja kansalaisvapau- 
det, jonka pohjalta oikeusminis- 
teriö on valmistellut eduskun- 
nalle syksyllä 1976 annetun laki- 
esityksen. 

Komitean työn lähtökohtana 
oli, että kansalaisvapaudet ja ta- 
sa-arvo on turvattava atk:n Ii- 
sääntyvän hyväksikäytön aiheut- 
tamilta vaaroilta, kuitenkin niin, 
että yhteiskunnan ja talouden 
toiminnan tarpeellista tietojen- 
käsittelyä ei tule kohtuuttomasti 
vaikeuttaa, Erityisenä huolena 
tuntui olevan, että atk antaa 
”tietovaltaa” sille, jolla on jo 
ennestään poliittista tai talou- 
dellista valtaa, jolloin se toimii 
valtion, suurkaupungin, työnan- 
tajan, oppineen tai varakkaan 
eduksi ja yksilön, maalaiskun- 
nan, työntekijäin, oppimatto- 
man tai köyhän vahingoksi. 
Huolta kantoivat kaikkii puolu- 
eisiin lukeutuvat, tietosuojaky- 
symyksen poliittinen värittymi- 
nen on oman huomioni mukaan 
Länsi-Euroopassa = yleensäkin 
tuntematon ilmiö. 

Komitean työssä perehdyttiin 
tarkasti lainsäädäntöön muissa 
maissa. Komitean pääsihteeri 
oli usein nähty hahmo Tukhol- 
man tietosuojaviraston ”pyhiin- 
vaeltajien? joukossa. Tulosta 
voitaneenkin pitää erittäin pe- 
rusteellisesti valmisteltuna. 


Atk:n Tietosanomat 12/1976 


Lakiesityksen 
keskeinen sisältö 

Lakiesityksen mukaan perus- 
tettaisiin riippumaton kansalli- 
nen atk-lautakunta, jonka tehtä- 
vät ovat henkilörekisteritä kos- 
keva toedottaminen, koordinoin- 
ti ja valvonta (tässä järjestyk- 
sessä). Lautakunta omaa jonkin 
verran hallintovaltaa, se voi aset- 
taa syytteeseen, mutta se ole oi- 
keuselin. 

Julkisen sektorin henkilöre- 
kisterin perustamiseen tarvitaan 
ministeriötason määräys tai ase- 
tus, johon on ensin hankittava 
Atk-lautakunnan lausunto. Jos 
lausunto on kielteinen, rekisteri 
voidaan perustaa vain valtioneu- 
voston antamalla asetuksella. 

Yksityisllä sektorilla vaaditaan 
perustamisesta ilmoitus atk-lau- 
takunnalle. Tämä ylläpitää luet- 
teloa henkilörekistereistä, jotta 
henkilöt voisivat käyttää oikeut- 
taan saada nahdä ja tarvittaessa 
oikaista itseään koskevat tiedot. 
kahdessa tapauksessa tiedon- 
saanti- ja -oikaisuoikeus on 
välillinen: kansallisen turvalli- 
suuden ja maanpuolustuksen 
rekisterissä lautakunnan välityk- 
sellä, terveysrekistereissä lääkä- 
rin välityksellä. 


Perusperiaatteet 
Lakiesityksen alussa on esi- 
tetty kolme perusperiaatetta au- 
tomaattisen = tietojenkäsittelyn 
sovittamiseksi Ranskan tasaval- 
lan kansalaisvapauksiin. 
18 Atk:n kehittämisessä on kun- 
nioitettava yksityiselämää, yksi- 
lön vapauksia ja julkisia vapauk- 
sia. 


28 Mikään yksilön toimintaan 
liittyvä oikeus- tai hallintopäätös 
ei voi pelkästään perustua auto- 
maattiseen tietojenkäsittelyyn. 
38 Jokaisella on oikeus saada 
tietoonsa ja kiistää ne atk-jär- 
jestelmien tiedot ja käisttelype- 
rusteet, joiden vaikutukset ovat 
hänen etujensa vastaisia. 


Kansallinen 


atk-lautakunta 
Oikeusministeriön budjettiin 

kuuluva Kansallinen Atk-lauta- 

kunta käsittää 12 valtioneuvos- 

ton neljäksi vuodeksi nimittä- 

mää jäsentä: 

— 2 nykyistä tai entistä val- 

tioneuvoston jäsentä 

— 2 nykyistä tai entistä korkeim- 

man oikeuden jäsentä 


Kolme 


— 2 nykyistä tai entistä finans- 
sioikeuden (= KHO ?) jäsentä 
— 6 muuta pätevää henkilöä. 

Atk-lautakunnan yhteydessä 
toimii valtion edustaja, joka val- 
voo valtion etuja ja voi vaatia 
asian uuteen käsittelyyn. Lauta- 
kunnalla on oma sihteeristö ja 
lautakunta voi jossakin määrin 
hajauttaa toimintaansa. Henki- 
lökuntaa sitoo vaitiolovelvolli- 
SUUS. 


Henkilörekisterin 
perustaminen 
Atk-lautakunta — valvoo, että 
henkilötietojen — käsittely = ja 


yhdistely on lain mukaista. Hen- 
kilötiedolla tarkoitetaan tietoa, 
jonka perusteella on mahdollista 


Jatkuu sivulla 18 


atk-alan yritystä 
yhteistyöhön 


Kolme kotimaista atk-alan yritystä, Radab Inter- 
national! Oy, Tietojenkäsittelyneuvonta Oy ja 
Typlan Systems Projects Oy Ab ovat perusta- 
neet Oy Exdata Ab nimisen yhtiön. 


Oy Exdata Ab 


on yhteistyöorganisaatio, joka suorittaa ensi- 
sijaisesti osakasyhtiöittensä välittämiä toimeksi- 
antoja. Sen perustamisen tarkoituksena on te- 
hostaa ja parantaa osakasyhtiöiden asiakas- 
palvelua projekteissa, jotka ovat parhaiten läpi- 
vietävissä laajempaa resurssipohjaa käyttäen. 


Yhtiön asioita hoitaa omien tehtäviensä ohella Tietojenkäsit- 
telyneuvonta Oy:n toimitusjohtaja Erkki Latvalahti, puh. 523 388, 
os. Kutojantie 8, 02610 ESPOO 61. 
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TIETOJENKÄSITTELYLIITON 


14 


Systeemien ylläpito 
AIKA 

1977-01-24 
PAIKKA 

Rakennusmestarien talo 
KESTO JA TYYPPI 

1 pv, luentopäivä 
KENELLE 

atk-suunnittelijoille, ohjel- 
moijille, henkilöille, jotka joutu- 
vat suorittamaan (tieto)systee- 
mien ylläpitotyötä sekä suunnit- 
telijoille, jotka vastaavat atk-toi- 
mintojen kehittämisestä 
TILAISUUDEN TAVOITTEET 

Tilaisuuden jälkeen osanotta- 
jat tuntevat ylläpidon ongelma- 
kentän, tietävät, miten ylläpito 
on nyt eräissä yrityksissä järjes- 
tetty perusteluineen, 

tietävät, miten tietosystee- 
mien rakentamisvaiheessa tulee 
huomioida myöhempi ylläpito, 

tietävät, miten atk:ta voidaan 
käyttää ylläpitotyössä hyväksi 
osaavat organisoida ja hallita 
ylläpidon 
OSANOTTOMAKSU 

on Tietojenkäsittelyliittoon 
kuuluvilta 400 mk ja muilta 450 
mk. 

Maksuun sisältyvät osanotto 
tilaisuuteen, lounas, kahvitarjoi- 
lu sekä luentomateriaali. 


Teollisuusyrityksen 
tietojenkäsittely 
AIKA 

1977-02-24...25 
PAIKKA 

Finlandia-talo, sali 135 
KESTO JA TYYPPI 

2 pv, luentopäivät 
KENELLE 

henkilöille, jotka joutuvat ke- 
hittämään ja laajentamaan tieto- 
koneen — käyttöä teollisuuden 
palveluksessa 
TILAISUUDEN TAVOITTEET 

Tilaisuuden jälkeen osanotta- 
jat 

tuntevat — teollisuusyrityksen 
tietojenkäsittelytarpeet, 

tietävät, kuinka tietojen ke- 
rääminen voidaan toteuttaa, 

tietävät, kuinka tuotannonoh- 
jausjärjestelmän toteutuksen ja 
käytön organisointi tulee toteut- 
taa, 

tietävät tarvelaskennan ja ra- 
hoituksen liittymät, 

tietävät yksittäistuotannon 
tuotannonohjausjärjestelmän 
mahdollisuudet, 

pystyvät aktiivisesti osallistu- 
maan teollisuusyrityksen tieto- 
jenkäsittelyjärjestelmien — kehit- 
tämiseen 
EDELLYTYKSET 

osallisuus teollisuusyrityksen 
atk-järjestelmän suunnittelu ja/ 
tai toteutusprojektiin tai maini- 
tunlaisen järjestelmän käyttäjä- 


nä saatu kokemus 
TILAISUUDEN JÄRJESTÄJÄT 

Tietojenkäsittelyliitto = (TKL) 
yhteistyössä =Insinöörijärjestö- 
jen koulutuskeskuksen (INSKO) 
kanssa. 
OSANOTTOMAKSU 

on Tietojenkäsittelyliittoon 
kuuluvilta 750 mk ja muilta 850 
mk. 

Maksuun sisältyvät osanotto 
tilaisuuteen, lounaat, kahvitar- 
joilu sekä luentomateriaali 


Tietokone- ja 
tiedonsiirtoverkot 
AIKA 

1977-03-07 
PAIKKA 

Finlandia-talo Kongressisiipi 
KESTO JA TYYPPI 

1 pv, luentopäivä 
KENELLE 

henkilöille, jotka yrityksissä 
tai laitoksissa joutuvat vastaa- 
maan tiedonsiirron kehittämi- 
sestä, tiedonsiirtoa käyttävien 
sovellutusten suunnittelusta tai 
niiden toteutuksesta 
TILAISUUDEN TAVOITTEET 

Tilaisuuden jälkeen osanotta- 
jat: 

tietävät, millaisiksi tietokone- 
ja tiedonsiirtoverkot ovat kehit- 
tyneet viime vuosina, 

tietävät Suomeen rakennetta- 
van yleisen dataverkon ominai- 
suudet ja rakentamisaikataulun, 

ymmärtävät tietokone- ja tie- 
donsiirtoverkkojen.  rakentami- 
sen taustalla olevat tavoitteet, 

tietävät, kuinka oma yritys tai 
laitos voi hyödyntää yleisen da- 


taverkon — mukanaan tuomat 
edut, 
pystyvät osallistumaan &tie- 


donsiirtoverkkoja hyväksikäyttä- 
vien atk-sovellutusten toteutta- 
miseen 
OSANOTTOMAKSU 

on Tietojenkäsittelyliittoon 
kuuluvilta 400 mk ja muilta 450 
mk. 

Maksuun sisältyvät osanotto 
tilaisuuteen, lounas, kahvitarjoi- 
lu sekä luentomateriaali. 


ATK-77 
AIKA 

1977-04-14...15 
PAIKKA 

Finlandia-talo, Kongressisiipi 
KESTO JA TYYPPI 

2 pv, luentopäivät 
KENELLE 

tilaisuus on tarkoitettu kaikil- 
le Tietojenkäsittelyliiton jäsenil- 
le sekä kaikille niille, jotka 
työnsä puolesta joutuvat teke- 
misiin yritysten/laitosten tieto- 
jenkäsittelytoimintojen kehittä- 
misen tai hyväksikäytön kanssa. 


SISÄLTÖ 

Tilaisuus jakautuu useam- 
paan rinnakkaiseen ohjelmaan. 
Lopullinen jako selviää vasta 
ohjelman valmistuessa. 

Alustavasti ohjelman on 
suunniteltu kattavan seuraavat 
alueet: 

1. Yrityksen tietojärjestelmät 
ja sovellutukset 

rakentamisprosessi, 

apuvälineet, 

ohjaus, 

kehitys tästä eteenpäin, 

”näin me sen teimme” 

2. Olemassaolevan järjestel- 
män 

suorityskyky, 

toimivuuden mittaus, 

huollettavuus, 

kannattavuus, 

käyttökelpoisuus, 

viritys 

3. Tiedonhallintajärjestelmien 
esiinmarssi 

vaikutukset, 

hajautusmahdollisuudet 

4. Uudet ohjelmointimenetel!- 
mät 

pääteohjelmointi, 

strukturoitu ohjelmointi, 

mitä strukturoinnin jälkeen 

5. Kehittyvä käyttötoiminta 

käyttötoiminnan automati- 
sointi, 

käyttötoiminnan varmistam:- 
nen, 

käytön organisointi 

6. Uudet atk-tekniikat 

7. Nykymenetelmien kritisoin- 
ti- ja protestiesitelmät 
SOSIAALINEN OHJELMA 

Tilaisuus on Tietojenkäsitte- 
lyliiton suurtapahtuma vuonna 
1977. — Jäsenistön — odotetaan 
osallistuvan runsain joukoin. 
Siksi tilaisuuden yhteyteen on 
suunniteltu myös yhteinen il- 


lanvietto omine ohjelmanume- 


roineen. 

OSANOTTOMAKSU 

— on Tietojenkäsittelyliittoon 
kuuluvilta 850 mk ja muilta 950 
mk. Maksuun sisältyvät osanot- 
to tilaisuuteen, lounaat, kahvi- 
tarjoilu, luentomateriaali sekä 
illalliskortti ensimmäisen päivän 
iltatapahtumaan. Myös osanot- 
tajien seuralaiset ovat tervetul- 
leita iltajuhlaan. Illalliskortteja 
seuralaisille myydään Finlandia- 
talon aulassa ensimmäisen päi- 
vän aikana hintaan a 100 mk. 


Atk-osaston 
tavoitteellinen 
johtaminen 
AIKA 

1977-04-28...29 
PAIKKA 

Rantasipi Sveitsi, Hyvinkää 
KESTO JA TYYPPI 

2 pv, internaattiseminaari 


KENELLE 

— atk-johdolle : 
TILAISUUDEN TAVOITTEET 

Tilaisuuden jälkeen osanotta- 
jat 

tietävät atk-osaston (tavoit- 
teelliseen johtamiseen vaikutta- 
vat tekijät, 

osaavat kehittää atk-osaston 
johtamisjärjestelmää niin, että 
yksiköstä tulee tehokas, ratio- 
naalisesti toimiva, 

tietävät, mitä heiltä odotetaan 
tuloksellisen toiminnan takaa- 
miseksi. 
OSANOTTOMAKSU 

on Tietojenkäsittelyliittoon 
kuuluvilta 850 mk ja muilta 950 
mk 

Maksuun sisältyvät osanotto 
tilaisuuten sekä seminaarimate- 
riaali. 

Lisäksi peritään täyshoidosta 
280 mk. Majoitus yhden hengen 
huoneissa. 


Laskentatoimi 

ja atk 

AIKA 
1977-05-12...13 

PAIKKA 


Finlandia-talo, Kongressisiipi 
KESTO JA TYYPPI 

2 pv, luentopäivät 
KENELLE 

yrityksen laskentatoimen atk- 
sovellutuksia suunnittelemaan 
joutuville 
SISÄLTÖ 

Päivien aikana tarkastellaan 
uusimpien laskentatoimen mal- 
lien mukaisten atk-sovellutus- 
ten toteuttamista käytännön yri- 
tyselämässä. Suuri paino ase- 
tetaan jaettavan tiedon välittö- 
mälle soveltamiskelpoisuudelle. 
EDELLYTYKSET 

Aikaisempi suunnittelukoke- 
mus toivottavaa. 
OSANOTTOMAKSU 

on Tietojenkäsittelyliittoon 
kuuluvilta 750 mk ja muilta 850 
mk. 

Maksuun sisältyvät osanotto 
tilaisuuteen, lounaat, kahvitar- 
joilu sekä luentomateriaali. 


Atk-teknisen 
suunnittelun 
menetelmäkehitys 
AIKA 
1977-09-26...27 
PAIKKA 
Finlandia-talo, Kongressisiipi 
KESTO JA TYYPPI 
2 pv, luentopäivät 
KENFEELE 
suunnittelupäälliköille, — atk- 
suunnittelijoille, ohjelmointi- 
päälliköille sekä menetelmäke- 
hitykseen vaikuttaville 
TILAISUUDEN TAVOITTEET 
Tilaisuuden jälkeen osanotta- 
jat 
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KOULUTUSTILAISUUDET 1977 


tuntevat atk-teknisen suun- 
nittelun menetelmien viimeisim- 
mät kehityssuuntaukset, 

tietävät, kuinka menetelmiä 
voidaan tehokkaasti soveltaa eri 
tilanteissa, 

osaavat käyttää uusia mene- 
telmiä hyväksi omassa työssään 
OSANOTTOMAKSU 

on Tietojenkäsittelyliittoon 
kuuluvilta 750 mk ja muilta 850 
mk. Maksuun sisältyvät osan- 
otto tilaisuuteen, lounaat, kah- 
vitarjoilu sekä luentomateriaali. 


Atk-suunnitteluyksikön 


ohjausjärjestelmä 
AIKA 

1977-09-29...30 
PAIKKA 


Rantasipi Sveitsi, Hyvinkää 
KESTO JA TYYPPI 

2 pv, internaattiseminaari 
KENELLE 

atk-johdolle, 

niille käyttäjän = edustajille, 
jotka vastaavat yrityksen systee- 
mikehityksestä 
TILAISUUDEN TAVOITTEET 

Tilaisuuden jälkeen osanotta- 
jat 

tietävät, kuinka yrityksen sys- 
teemikehitys tulisi organisoida, 

osaavat laatia atk-suunnitte- 
luyksikön oman PTS- ja LTS- 
suunnitelman, 

osaavat rakentaa atk-suunnit- 
teluyksikön tuontojärjestelmän 
sekä sitä palvelevan informaa- 
tiojärjestelmän, 

tietävät, kuinka ohjausjärjes- 
telmien kehittämisen ja käyt- 
töönoton tulisi tapahtua 
OSANOTTOMAKSU 

on Tietojenkäsittelyliittoon 
kuuluvilta 850 mk ja muilta 950 
mk. Maksuun sisältyvät osanot- 
to seminaaritilaisuuteen sekä 
seminaarimateriaali. Lisäksi 
täysihoidosta peritään 280 mk. 
Majoitus yhden hengen huo- 
neissa. 


Atk-päälliköiden 


neuvottelupäivät 
AIKA 

1977-10-13...14 
PAIKKA 


Rantasipi Sveitsi, Hyvinkää 
KESTO JA TYYPPI 

2 pv, internaattiseminaari 
KENELLE 

— atk-johdolle, erityisesti atk- 
päälliköille 
SISÄLTÖ 

Päivien aikana tarkastellaan 
atk-tulevaisuuden näkymiä, kau- 
pallista atk-politiikkaamme sekä 
atk-osaston johtamiseen liitty- 
viä ongelmia mahdollisine rat- 
kaisumalleineen. 
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OSANOTTOMAKSU 

on Tietojenkäsittelyliittoon 
kuuluvilta 850 mk ja muilta 950 
mk. Maksuun sisältyvät osan- 
otto seminaaritilaisuuteen sekä 
seminaarimateriaali. Lisäksi 
täysihoidosta peritään 280 mk. 
Majoitus yhden hengen huo- 
neissa. 


Kehittyvä 
tietojenkäsittely 
AIKA 

1977-10-20...21 
PAIKKA 


Finlandia-talo, Kongressisiipi 
KESTO JA TYYPPI 

2 pv, luentopäivät 
KENELLE 

atk-johdolle, 

käytön johdolle, 

uusien laitteiden ja ohjelma- 
tuotteiden hankinnasta vastaa- 
ville 
SISÄLTÖ 

päivien aikana käydään läpi 
uusimman teknologian tarjoa- 
mat mahdollisuudet tietojenkä- 
sittelytoimintojen kehittämisek- 
si. Huomispäivän tekniikka avaa 
aivan uusia mahdollisuuksia tie- 
tojen keräilyssä, käsittelyssä ja 
tulostuksessa. 

Päivien ohjelmaan liittyy kiin- 
teästi laitenäyttely. 
OSANOTTOMAKSU 

on Tietojenkäsittelyliittoon 
kuuluvilta 750 mk ja muilta 850 
mk. Maksuun sisältyvät osan- 
otto tilaisuuteen, lounaat, kahvi- 
tarjoilu sekä luentomateriaali. 


Tietokannat 
AIKA 


1977-11-07...08 
PAIKKA 

Finlandia-talo, Kongressisiipi 
KESTO JA TYYPPI 

2 pv, luentopäivät 
KENELLE 

Hyväksikäyttäjien edustajille, 
yrityksen = tietojenkäsittelypro- 
jektien vetäjille, atk-johdolle, 
systeeminsuunnittelijoille, atk- 
yhteyshenkilöille sekä atk-suun- 
nittelijoille 
TILAISUUDEN TAVOITTEET 

Tilaisuuden jälkeen osanotta- 
jat 

tuntevat tietokantoihin liitty- 
vät edut sekä niiden toteutta- 
misvaikeudet, 

osaavat analysoida yrityksen 
tietotarpeita tietokantaa/-kanto- 
ja varten, 

tietävät — tiedonhallintajärjes- 
telmien valintaan liittyvät ongel- 
mat, 

tuntevat tärkeimmät 
hallintajärjestelmät 
OSANOTTOMAKSU 

on Tietojenkäsittelyliittoon 
kuuluvilta 750 mk ja muilta 850 


tiedon- 


mk. Maksuun sisältyvät osanot- 
to tilaisuuteen, lounaat, kahvi- 
tarjoilu sekä luentomateriaali. 


Atk-työn suunnittelu 
AIKA 
1977-11-14 
PAIKKA 
Finlandia-talo, Kongressisiipi 
KESTO JA TYYPPI 
1 pv, luentopäivä 
KENELLE 
suunnittelupäälliköille, 
suunnittelijoille, ohjelmointi- 
päälliköille, ohjelmoijille sekä 
käytön suunnittelijoille 
TILAISUUDEN TAVOITTEET 
Tilaisuuden jälkeen osanotta- 
jat 


atk- 


pystyvät kehittämään omaa 
työskentelytapaansa, 
tietävät, kuinka työt tulisi 


järjestää, jotta aikataulut voi- 
taisiin pitää, 

tuntevat työskentelytavan ja 
-tuloksen väliset suhteet 
OSANOTTOMAKSU 

on Tietojenkäsittelyliittoon 
kuuluvilta 400 mk ja muilta 450 
mk. Maksuun sisältyvät osan- 
otto tilaisuuteen, lounas, kahvi- 
tarjoilu sekä luentomateriaali. 


Käyttöhenkilöstön 
koulutuspäivä 
AIKA 

1977-11-12 
PAIKKA 

Hotelli Inter-Continental 
KESTO JA TYYPPI 

1 pv, luentopäivä 
KENELLE 

käyttöpäälliköille, käyttö- 
suunnittelijoille, ajonsuunnitte- 
lijoille sekä muille käytön ke- 
hittämisestä vastuussa oleville 
SISÄLTÖ 

Päivän tarkempi sisältö tul- 
laan määrittelemään perustetta- 
vassa ohjelmatyöryhmässä. 
OSANOTTOMAKSU 

on Tietojenkäsittelyliittoon 
kuuluvilta 400 mk ja muilta 450 
mk. Maksuun sisältyvät osan- 
otto tilaisuuteen, lounas, kah- 
tarjoilu sekä luentomateriaali. 


Systeeminsuunnittelun 


1977-12-01...02 
PAIKKA 

Finlandia-talo, Kongressisiipi 
KESTO JA TYYPPI 

2 pv, luentopäivät 
KENELLE 

atk-johdolle, systeeminsuun- 
nittelijoille ja projektityösken- 
telyyn osallistuville 


SISÄLTÖ 
Tilaisuudessa käydään |läpi 
systeeminsuunnittelun  uusim- 


mat aatevirtaukset sekä selvite- 
tään mitä mahdollisuuksia 
yleensä löytyy systeeminsuun- 
nittelun tehostamiseksi. 
EDELLYTYKSET 

edellytetään, että osanottajat 
ovat toimineet systeeminsuun- 
nittelutehtävissä tai heitä koulu- 
tetaan parhaillaan näihin tehtä- 
viin. 
OSANOTTOMAKSU 

on Tietojenkäsittelyliittoon 
kuuluvilta 750 mk ja muilta 850 
mk. Maksuun siältyvät osanotto 
tilaisuuteen, lounaat, kahvitar- 
joilu sekä luentomateriaali. 


HETKYN 
KOULUTUS- 
TILAISUUDET 


Helsingin = Tietojenkäsittely- 
yhdistys ry. on vuoden 1977 
koulutuksen kohdistanut atk:n 
parissa työskentelevään ihmi- 
seen. Koulutuspäivien puitteis- 
sa etsitään keinoja otollisten 
työskentelyolosuhteiden järjes- 
tämiseksi ja toiminnan tehosta- 
miseksi. Koulutustilaisuudet to- 
teutetaan luentotyyppisinä, 
mutta mahdollisuuteen vaihtaa 
mielipiteitä kiinnitetään myös 
huomiota. 

Koulutuspäivien ohella HET- 
KY järjestää kaksi tiedotuspäi- 
vää. Niissä ajankohtaista aihet-: 
ta käsitellään alustusten ja kes- 
kustelujen pohjalta. 

HETKYN:n koulutus- ja tie- 
dotustilaisuudet järjestetään 
seuraavasti: 

KOULUTUSPÄIVÄT 

(Hotelli Hesperia) 

tiistaina huhtikuun 19 pnä 1977 
ATK-KIRJOITUKSEN TYÖN- 
JOHDON KEHITTÄMISPÄIVÄ 
tiistaina lokakuun 11 pnä 1977 
RYHMÄTYÖSKENTELY SUUN- 
NITTELUN JA KÄYTÖN YH- 
TEISTYÖPROJEKTEISSA 
TIEDOTUSPÄIVÄT 

(Hotelli Vaakuna) 

tiistaina helmikuun 22 pnä 1977 
TIETOSUOJA 
tiistaina marraskuun 
1977 
TIEDOTUSPÄIVÄ AJANKOH- 
TAISESTA AIHEESTA 

Yksityiskohtaisemmat = ohjel- 
mat löytyvät ATK:n Tietosano- 
mista lähempänä tilaisuuksia. 

HETKY:n ulkopuolisetkin voi- 
vat osallistua HETKY:n järjestä- 
miin tilaisuuksiin. 
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HELSINGIN TIETOJENKÄSIT- 
TELY— YHDISTYS RY 


IRROITA TÄMÄ KESKILEHTI JA KIINNITÄ SEINÄLLE! 


TIETOJENKASITTELYALAN KOULU 


TIETOJENKÄSITTELYLIITTO RY JULKAISEE YHTEISTYÖSSÄ ATK- 
INSTITUUTIN KANNATUSYHDISTYS RY:N, RASTOR-INSTITUUTIN, 
TIETOJENKÄSITTELYNEUVONTA OY;N, TIETOTEHDAS OY:N JA VAL- 
TION TIETOKONEKESKUKSEN KANSSA YHTEISEN KOULUTUSTILAI- 
SUUSLUETTELON KEVÄÄN 1977 AIKANA JÄRJESTETTÄVISTÄ TIETO- 
JENKÄSITTELYALAN KOULUTUSTILAISUUKSISTA. LUETTELON AVUL- 
LA PYRITÄÄN AUTTAMAAN JÄSENKUNTAA KOULUTUKSEN SUUN- 
NITTELUSSA. 

LUETTELOSTA SELVIÄÄ JÄRJESTETTÄVÄN TILAISUUDEN AIKA, 
LUONNE, JÄRJESTÄJÄ SEKÄ TILAISUUDEN NIMI. YKSITYISKOHTAI- 
SEMPIA TIETOJA ERI TILAISUUKSISTA ANTAVAT AO. KOULUTTAJIEN 
YHTEYSHENKILÖT, JOIDEN NIMET JA OSOITTEET SELVIÄVÄT LUET- 
TELON LOPUSTA. 

LUETTELOSSA MAINITTUJEN KOULUTUSTILAISUUKSIEN LISÄKSI 
OSA KOULUTTAJISTA JÄRJESTÄÄ MYÖS TILAUKSESTA ASIAKAS- 
KOHTAISIA KURSSEJA, JOISTA LÄHEMPIÄ TIETOJA SAA YHTEYS- 


HENKILOILTA. 
Aika Luonne Järjestäjä Tilaisuuden nimi Aika Luonne Järjestäjä Tilaisuuden nimi 
TAMMIKUU 23...25 —k,i TKN — Käytön työmenetelmäkurssi 
17...19 —k,p Rastor Laskutus pientietokoneilla 20000 KNIN vy muen kostaa s 
24 k,p Rastor Liukuva työaika : : mA 
a L PIKU ToomanävSystommienyllt | ja ins Ai 
24. ..26 k,i TKN Tietojenkäsittelyn perusteet ja = £- ; : 
mahdollisuudet 28. . .03-04 k,i TKN Systeeminsuunnittelukurssi 
24.28 KITT Tledonkailinta 28. . .03-04 k,p TT man 4 suunnittelu, 
25 k,p Rastor Tilojen suojaaminen ta : 
25...27 — kp Rastor Atk:n käyttö tuotannonohjauksessa | 2: + 0904 ki TT Tosiaikaisten tietosysteemien 
A rakentaminen 
26 I,p Rastor Tallenninpäivä 
26. ..28 k,p VTKK Johdon atk:n peruskurssi MAALISKUU 
31...02-03 k,p TKN — Käyttöhenkilökunnan kurssi 01...03 —k,i Rastor Atk:n käyttö hankintatoiminnassa 
31. ..02-04 k, p Atk-ins. COBOL-ohjelmointitekniikka 02 I,p TKN Teemapäivä 
31...02-04 k,p TT Projektityöskentely 07 I,p TKL = Teemapäivä: Tiedonsiirtoverkot 
31. ..02-04 kyi TT Tehokas ohjelmointi 07...11 — k,p Atk-ins. Tiedonhallinta 
07...11 KAIT Pientietokonejärjestelmän han- 
H ELMIKU U kinta ja toteutus 
02. ..04 k,i TKN Atk:n hyväksikäytön yhteistyö- 07331 k,p TT Tiedonhallinta 
menetelmät 08 [== Xf Tietojenkäsittelyn rationalisointi 
07:13 k,p Atk-ins. Tiedosto- ja tietuesuunnittelu 08. . .09 k,i TKN Pientietokoneen hankinta ja 
07:14 k,i TKN Atk-suunnittelukurssi käyttöönotto 
0211 k,p TT Atk:n perusteet 08. ..10 k,i Rastor Projektityöskentely ja sen 
08. . .09 s,p TT Tuotannonohjauksen tehostaminen johtaminen 
08...10 — kyi Rastor Atk:n käyttö henkilöstöhallinnossa | 10...11 —s,i TKN — Käytön työmenetelmäseminaari | 
14...18 k,p Atk-ins. Ohjelmistosuunnittelu 10.3.01 k,p VTKK FAS-kielen peruskurssi 
14...18 < Kp TT Tietokonekäytön suunnittelu ja ohjaus | 14...18 —k,p Atk-ins. Tiedosto-ohjelmointi 
14.38 = k 03F7 Tosiaikatietojenkäsittelyn perusteet | 15...17 — k,i Rastor Pientietokoneet ja niiden käyttö 
14...18 k,i VTKK — Systeeminsuunnittelukurssi toimistoympäristössä 
403.217 k, p Rastor Atk-yleistuntemuksen kurssi 21.09 s,i Rastor Atk-johdon seminaari 
15:37 k,i TKN Hyväksikäyttäjän tehtävät systee- 21...224 —s,i TKN  Atk-johdon neuvottelupäivät 
min rakentamisessa 21.2.28 k,p TKN Pientietokoneen tiedonhallinta- ja 
k,i Rastor Varastokirjanpito pientietokoneilla käyttöjärjestelmät 
k,i TKN Atk-suunnittelukurssi 21:83 k, p Atk-ins. Ohjelmointitekniikka 
k,p Atk-ins. Ohjelmatestaus 21...25 k,p Atk-ins. Tosiaikaisen systeemin 
I,p Hetky Tiedotuspäivä: Tietosuoja suunnittelu 
k,i TKN Kouluttajakurssi 21:85 k,p TT Atk-sovellutusten suunnittelu, 
s,i Rastor Käytön seminaari Il jakso 


TUSTILAISUUDET KEVÄÄLLÄ 1977 


Aika Luonne Järjestäjä Tilaisuuden nimi 
22...24 k,i Rastor Atk:n käyttö varaston toiminnassa 
ja ohjauksessa 


28. ..31 k,i TKN Systeeminsuunnittelukurssi 

28. ..04-01 k,p Atk-ins. Tietosysteemin varmistaminen 

28. ..04-01 ki TKN Systeeminsuunnittelun jatkokurssi 
28. ..04-01 k,i TT Projektityöskentely 

28. ..04-01 k,p TT Tehokas ohjelmointi 

29. ..31 k, p Rastor Atk-yhdyshenkilöiden kurssi 

29. ..31 k,i TKN Ryhmäesimieskurssi 

30. ..04-01 k,i VTKK Atk-projektin johtamisseminaari 


HUHTIKUU 


04. . .05 k,i TKN Atk-suunnittelun tehostaminen 


04. . .06 s,i Rastor Suunnittelun seminaari 

04. ..07 ki KE Tosiaikatietojenkäsittelyn perusteet 

05 Ip FT Autokaupan tietojenkäsittely 

13 I,p TKN Teemapäivä 

13. ..15 k,i Rastor Kustannuslaskenta pientieto- 
koneilla 

14:10 I, TKL ATK-77 


p 

18. ..22 k, p Atk-ins. Atk-ratkaisun suunnittelu 

18:18 k,p Rastor Advanced System Analysts and 
Programmer Technology 

18. . .22 k,p TT Tietokonekäytön suunnittelu ja 
ohjaus 

19 I, p Hetky —Atk-kirjoituksen työnjohdon 
kehittämispäivä 


19. ..21 k,i Rastor Kirjanpito pientietokoneilla. 

20. 222 k,p VTKK — Atk:n peruskurssi 

25 I, p OtaDATAOtaDATA-77 

25.3.27 s,i Rastor Jatkoseminaari atk-yhdyshenkilöille 
25. ..27 k,i TKN Atk-esimieskurssi 

29. af k,i TKN Tosiaikajärjestelmien perusteet 
25...29 k,p Atk-ins. COBOL-ohjelmointitekniikka 

25. . .29 k,i Atk-ins. Tietosysteemin rakentaminen 


projektityönä 

25 a k,p TT Tosiaikaisten tietosysteemien 
rakentaminen 

26...28 k,i TKN Atk-yhteyshenkilökurssi 

28. ..29 41 JKL Atk-osaston tavoitteellinen 
johtaminen 


- TOUKOKUU 


02. ..04 8s,i Atk-ins. Testauksen menetelmät 
02. ..06 k,p Atk-ins. Tiedosto- ja tietuesuunnittelu 
02. ..06 K:P-TT Atk:n perusteet 
02...06 KAAT Atk-sovellutusten suunnittelu, 

I jakso 
03.3.06 k,i Rastor Henkilöstöhallinto atk-osastolla 
03. . .05 k,p TKN Pientietokonejärjestelmän 


suunnittelu 
04 I, p Rastor Ajankohtainen aihe 
04 KD TT Keskusteleva systeemityöympäristö 
05. . .06 s,i TKN Käytön työmenetelmäseminaari II 
09. ..11 k,p Atk-ins. Atk-lomaketekniikka 
09.1 k,p TT Tiedonhallinto 
10. ..12 k,i Rastor Atk:n käyttö laskentatoimessa 
10.12 s,i TKN Tosiaikajärjestelmien 
laitteistoseminaari 
12. ..13 I,p TKL Laskentatoimi ja atk 
= 16.3320 k,p Atk-ins. Ohjelmatestaus 
16. . .20 s,i TKN Systeemiseminaari 
16. . .20 KPT Tosiaikatietojenkäsittelyn 


perusteet 


Aika Luonne Järjestäjä Tilaisuuden nimi 
17. ..19 k,i Rastor Pientietokoneet ja tosiaika 
23. ..24 I,p Pitky = Suunnittelupäiväja ohjelmointipäivä 
23. ..27 k,p Atk-ins. Pientietokoneet ja hajautetut 
järjestelmät 
23. PT k, p Rastor Improved Design Technology 
kyi 


23. ..27 ATT Atk-sovellutusten suunnittelu, 

Il jakso 
24.25 s,p TT Tuotannonohjauksen tehostaminen 
24...26 k,i Rastor Atk:n käyttö myynnin ja 


markkinoinnin apuna 
30. . .06-03 k,p Atk-ins. Ohjelmistosuunnittelu 


30. ..06-03 k,p TT Projektityöskentely 

30. . .06-03 k,i TT Tehokas ohjelmointi 

KESÄKUU 

06. . .08 s,i Rastor Atk-yhdyshenkilöiden kesä- 
seminaari 

06...10 k,p TT Tietokonekäytön suunnittelu ja 
ohjaus 

08. ..10 s,i Rastor Lävistyksen ja tallennuksen 
suunnittelu 

LYHENTEET 


Atk-inst. Atk-instituutin kannatusyhdistys ry 
Rastor =— Rastor-instituutti 
TKL Tietojenkäsittelyliitto ry 


Hetky — Helsingin tietojenkäsittely-yhdistys ry 
OtaDATA — OtaDATA ry 

Pitky — Pirkanmaan tietojenkäsittely-yhdistys ry 
TKN Tietojenkäsittelyneuvonta Oy 

TT Tietotehdas Oy 

VTKK Valtion tietokonekeskus 

K kurssi i internaatti 

| luentopäivä p päivätilaisuus 
S seminaari 

YHTEYSHENKILÖT 


Atk-instituutin kannatusyhdistys ry: 
— kurssisihteeri Seija Saari 
Satukuja 1, 02230 Espoo 23 
p. 90-803 2122 


Rastor-instituutti: 

— koulutussihteeri Merja Salo 
Nahkahousuntie 5, 00210 Helsinki 21 
p. 90-440 181 

Tietojenkäsittelyliitto ry: 

— koulutussihteeri 
Fredrikinkatu 77 a, 00100 Helsinki 10 
p. 90-409 077 


Tietojenkäsittelyneuvonta Oy: 
— koulutussihteeri Maritta Orava 
Kutojantie 8, 02610 Espoo 61 p. 90-523 388 


Tietotehdas Oy: 

— kurssisuunnittelija Heli Jokela 
02610 Espoo 61 p. 90-52 521 

Valtion tietokonekeskus: 

— kurssisihteerit Inkeri Matvejeff ja Marja-Leena 
Savola 
Tietotie 6, 02150 Espoo 15 (PL 40, 02101 
Espoo 10) p. 90-4571 


Tietosuojaa 
Jatkoa sivulta 13 


saada selville, mitä fyysistä tai 
juridista, yksityistä tai julkista 
henkilöä se koskee. Henkilöre- 
kisteri on atk-rekisteri, joka si- 
sältää henkilötietoja. 


Valtion tai kunnallishallinnon 


tai julkisen laitoksen henkilö- 
rekisterin preustamiseen on pyy- 
dettävä Atk-lautakunnan lausun- 
to. Jos lausunto on myönteinen 
tai sitä ei anneta kahden kuu- 
kauden kuluessa (Suomen hal- 
lintoviranomaiset huom!), rekis- 
teri voidaan perustaa hallinto- 
päätöksellä tai asetuksella. Jos 
lausunto on kielteinen, rekisteri 
voidaan perustaa valtionneuvos- 
ton antamalla asetuksella, pai- 
kallishallinnon tapauksessa val- 
tionevoston vahvistamalla val- 
tuuston päätöksellä. 

Yksityisellä sektorilla henki- 
lörekisterin perustamisesta on 
tehtävä lautakunnalle ilmoitus 
ennen käyttöönottoa. Ilmoituk- 
sessa on vakuutettava, että re- 
kisteri täyttää lain vaatimukset. 
Saatuaan ilmoituksestaan vas- 
taanottokuittauksen = rekisterin- 
pitäjä voi perustaa rekisterin. 
Tämä ei mitenkään vapauta vas- 
tuusta noudataa lain määräyk- 
siä. 

Asetuksella voidaan rekisterin 
pitäjälle antaa lupa käyttää väes- 
tön keskusrekisterin tietoja. 

Atk-lautakunnalle osoitetun il- 
moituksen tai lausuntopyynnön 
tulee sisältää seuraavat tiedot: 
— kuka pyytää lupaa ja kuka 
päättää rekisterin perustamises- 
ta 
— rekisterin laatu, tarkoitus ja 
mhdollinen nimi 
— rekisteriä pitävä organisaatio 
— organisaatio, josta rekiste- 
röity voi saada tietoja rekisterin 
— sisällöstä 
— henkilöryhmät, jotka rekiste- 
rin pidon yhteydessä pääsevät 
suoraan tietoihin käsiksi 
— rekisterin sisältämät tiedot, 
niiden alkuperä ja pitoaika 
— tietojen yjdistely 
— miten tiedot on turvattu. 

Atk-lautakunta voi 
— tehdä päätöksiä tämän lain 
puitteissa 
— pitää tarkastuksia 
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— sallia yksinkertaistetun  il- 
moitusmenettelyn tapauksissa, 
joissa riski on vähäinen 

— poikkeustapauksissa määrätä 
varmuustoimia, jopa rekisterin 
tuhoamiseen 

— nostaa syytteen 

— vastaanottaa valituksia, kan- 
teluja. 

Atk-lautakunta julkaisee luet- 
teloa, jossa jokaisesta henkilö- 
rekisteristä on-esitetty 
— perustamisajankohta tai pe- 
rustamista koskeva hallintopää- 
tös 
— nimi ja käyttötarkoitus 
— missä sen sisällöstä voi saa- 
da tietoja 
— mitä henkilötietoja rekisteri 
sisältää. 

Atk-lautakunta julkaisee vuo- 
sittain raportin toiminnastaan. 

Rekisteri-ilmoituksessa on 
erikseen mainittava hankilöre- 
kisterit, joista lähetetään tietoja 
ulkomaille. Tietojen vienti voi- 
daan asetuksella tehdä luvanva- 
raiseksi. 


Henkilötietojen 
keruu, rekisteröinti 
ja tallettaminen 

Tietoja henkilöiltä kerättäessä 
(muulloinkin kuun väärinkäsityk- 

Tietoja henkilöiltä kerättäessä 
(muulloin kuin väärinkäytöksiä 
selvitettäessä) heille on ilmoitet- 
tava 
— onko vastaaminen pakollista 
vai vapaaehtoista 
— mitä seuraa vastaamattomuu- 
desta 
— kenelle kerätyt tiedot me- 
nevät. 

Jos tiedot kerätään lomakkeella, 
näiden. asioiden tulee näkyä 
lomakkeesta. 

Hnwkilötietoja ei tule säilyttää 
pitempään kuin siiden käyttö- 
tarkoitus edellyttää tai Atk-lau- 
takunta on määrännyt. Väärin- 
käytöksiä, tuomioita ja turvalli- 
suustoimia koskevia henkilötie- 
toja saa rekisteröidä vain asian- 
omainen viranomainen. On kiel- 
letty rekisteröimästä tietoja, jot- 
ka koskevat rotua, poliittisia tai 
muita mielipiteitä tai jäsennyyt- 


tä ammattijärjestöissä. Kirkolli- 
set, poliittiset tai ammattijär- 
jestöt saavat kuitenkin pitää 
jäsenluetteloita. 


Tiedonsaantioikeus 

Jokaisella on oikeus saada 
Atk-lautakunnan julkaisemassa 
rekisteriluettelossa mainitun 
henkilörekisterin pitäjältä tietää, 
onko hänet siinä rekisteröity ja 
myönteisessä tapauksessa vaa- 
tia jäljennöstä itseään koskevis- 
ta tiedoista. Jäljennöksen tulee 
olla selväkielinen ja rekisterin 
sisällön mukainen. Sen anatami- 
sesta voidaan periä Atk-lauta- 
kunnan vahvistama maksu. Jos 
jäljennöstä ei anneta tai sen to- 
denmukaisuutta on syytä epäil- 
lä, voi kääntyä lautakunnan puo- 
leen. 

Henkilö voi vaatia häntä kos- 
kevan tiedon korjaamista, täy- 
dentämistä, selventämistä 'tai 
poistamista jos se on väärä, 
puuttellinen, epämääräinen tai 
sen rekisteröinti on kielletty. To- 
distamistaakka on rekisterin pi- 
täjällä. Jäljennös korjatusta tie- 
dosta annetaan ilmaiseksi. 


Kansalliseen turvallisuuteen 
ja maanpuolustukseen liittyvis- 
sä rekistereissä olevien tietojen 
saamiseksi asianomaisen tulee 
kääntyä Atk-lautakunnan puo- 
leen, joka pyyntöä harkittuaan 
voi antaa jollekin jäsenelleen 
tehtäväksi suorittaa asiassa tar- 
peelliset toimet. Sairautta kos- 
kevia tietojaan henkilö voi saada 
tähän osoitetun lääkärin välityk- 
sellä. 


Seuraamukset 
Rangaistukset ovat lakiesityk- 
sen mukaan kovia. lain rikko- 
misesta seuraisi yleensä ehdo- 
ton vankeusrangaistus sekä sak- 
ko, esim. 1-5 vuotta ja 20 000-2 
milj. frangia sille, joka tahallaan 
käyttää rekisterin tietoja muu- 
toin kuin Atk-lautakunnalle il- 
moitetun käyttötarkoituksen 
mukaisesti tai rekisteröi rodul- 
lista alkuperää, poliittisia mieli- 
piteitä jne. koskevia tietoja. Yk- 
sityselämän suojan tai henkilön 
maineen vaarantamisesta tai va- 
hingoittamisesta pääsisi lievissä 
tapauksissa 2-6 kuukaudella. M 


ATK-77 


järjestelytoimikunta 


perustettu 


TKL:n hallitus on päättänyt, että 1977 tullaan järjestämään 
koulutuksellinen suurtapahtuma ”ATK-77”, johon odotetaan jäse- 
nistön osallistuvan sankoin joukoin. 

Päivien valmistelemiseksi on perustettu järjestelytoimikunta, 
jonka asettamiskokous pidettiin 1976-11-08. Tällöin sovittiin järjes- 
telytoimikunnan sisäisestä tehtävänjaosta. Järjestelytoimikunnan 


kokoonpano on nyt seuraava: 


— markkinointi 

— sosiaalinen ohjelma 

— tilajärjestelyt 

— ulkomaalaiset luennoijat 
— päivien koulutusohjelma 


Teppo Taberman 

Pauli Juuti 

Vesa Valtonen 

Risto Kivivuori 

Tapani Penttilä ja Osmo Rännäri 


Päivien esitelmissä pyritään saamaan esille tämän hetken atk- 
tietouden huippu eli state of the art. Aihealue tulee kattamaan sys- 


teeminsuunnittelun, 


tietosysteemien 


rakentamisen sovetlutusten 


laatutekijät sekä käyttötoiminnan kehittämisen. Myös sosiaalisen 
ohjelman rakentamiseen tullaan kiinnittämään erityistä huomiota — 
monta miellyttävää yllätystä onkin luvassa! 

Järjestelyjen aikataulusta todettakoon, että esitelmäkutsu jul- 
kaistaan joulukuun Tietosanomissa (ks. toisaalla tässä numerossa) 
sekä postitetaan erikseen a-jäsenille sekä entisille liiton luennoi- 
jille. Esitelmäehdotukset tulee toimittaa liittoon 1977-01-10 men- 
nessä. Päivien esite valmistunee helmikuun alkupuolella. 
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Uutisia 


Koulutusluokitus 
31.12.75 tilanteen 
mukaisena 


Vuonna 1971 tilastokeskus 
vahvisti koulutuksen kaikki alat 
ja asteet käsittävän luokitus- 
standardin, joka julkaistiin ti- 
lastokeskuksen Käsikirjoja-sar- 
jassa. Koulutusluokitus on tar- 
koitettu yhtenäistämään ja te- 
hostamaan koulutusta koskevi- 
en tietojen keräämistä, käsitte- 
lyä ja käyttöä. Luokitus on käy- 
tössä myös varsinaisen tilasto- 
toimen ulkopuolella, mm. eräis- 
sä henkilörekistereissä. 

Koulutustoiminnassa tapah- 
tuu jatkuvasti sellaisia muutok- 
sia, jotka vaikuttavat koulutus- 
luokitukseen, esimerkiksi koko- 
naan uudet koulutukset tai kou- 
lutusnimikkeiden — tarkistukset. 
Nyt on julkaistu 31.12.75 tilan- 
teen mukainen tarkastettu ja 
täydennetty — koulutusluokitus, 
joka korvasi viime vuonna jul- 
kaistun laitoksen. Uusi luokitus 
siältää? myös lakkautettujen 
koodien luettelon, josta käy ilmi 
myös — mahdollinen — korvaava 
koodi ja muutosvuosi. Samoin 
luokituksessa esiintyy sekä uu- 
si, tarkistettu nimike että enti- 
nen nimike. 

Julkaisua myy Valtion paina- 
tuskeskus. Koulutusluokituksen 
voimassa olevat ja lakkautetut 
koodit ovat saatavissa koulutus- 
tilastotoimiston välityksellä 
myös tietokonekielisinä tiedos- 
toina. 

Koulutusluokitus tullaan 
edelleenkin tarkistamaan vuosit- 
tain. Luokituksen ajan tasalla 
pysymisen takia olisi toivotta- 
vaa, että sen käyttäjät ilmoittai- 
sivat koulutustilastotoimistoon 
havaitsemistaan puutteista ja 
virheellisyyksistä. E 


Laitteistoja 
yliopistoille 

Helsingin yliopisto on viime 
kesänä tehnyt uuden Burroughs 
B6700 -tietokoneen vuokrasopi- 
muksen Oy Paragon Ab:n kans- 
sa. Sopimus tulee voimaan vuo- 
den 1977 alusta ja sen voimas- 
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saoloaika on neljä vuotta. Uusi 
sopimus tuo mukanaan laitteis- 
tolaajennuksia siten, että tie- 
tokoneen teho kaksinkertaistuu, 
mutta vuokramenot pysyvät en- 
nallaan (noin 1,9 Mmk/vuosi). 
Samalla Helsingin yliopistolta 
on edellytetty, että se tarjoaa 
laajennuksen jälkeen tietokone- 
kapasiteettia muiden korkea- 
koulujen käyttöön ja pienentää 
omaa Univac-kiintiötään. 
Tampereen teknillinen korkea- 
koulu hankkii keväällä 1977 Pri- 
me 400 -tietokoneen. Sen han- 
kintahinta on 635 000 markkaa 
ja kokoonpano: Prime 400 -kes- 
kusyksikkö, (128 sanaa), liikku- 


vapäinen levymuisti, (6 Msa- 
naa), — reikäkortinlukija, = (300 
korttia/min), rivikirjoitin, (600 


riviä/min), magneettinauha-ase- 
ma, asynkroninen linjaohjain 16 
hitaalle linjalle ja synkroninen 
linjaohjain kahdelle nopealle 
linjalle. 

Keskisuurten = tietokoneiden 
hankinnan valmistelua Jyväsky- 
län, Oulun ja Tampereen yli- 
opistoille sekä Teknilliselle kor- 
keakoululle jatketaan edlleen. 
Hankittavista konemerkeistä 
ovat esillä olleet DEC System 
20, Honeywell 66/07 ja Univac 
1100/10. 

Suunnittelilla on koneiden yh- 
teishankinta ja = yliopistojen 
hankkeet rahoitetaan pääosin 
ns. opetusministeriön keskite- 
tyltä hankintamomentilta. (Op- 
tio-lehti 3/1976) = 


15-vuotias TKP 


Itä-Pasilaan 

Oy Tietokonepalvelu Ab eli 
lyhyesti TKP, joka on Suomen 
vanhin ns. atk-yhteiskäyttöyri- 
tys, perustettiin 24.10.1961. Nyt 
jo 15 vuotta täyttäneen TKP:n 
osakkaita ovat Eläketurvakes- 


kus, Eläkevakuutusosakeyhtiö 
Ilmarinen, = Maatalousyrittäjien 
eläkelaitos, Työeläkelaitos — ja 


Keskinäinen Henkivakuutusyh- 
tiö Suomi-Salama. 

Täyttäessään lokakuun lopul- 
la 15 vuotta oli TKP:llä tilai- 
suus juhlistaa vuosipäiväänsä 
samaan aikaan tapahtuneella 
muutolla Itä-Pasilaan valmistu- 
neeseen = Eläketurvakeskuksen 
uuteen toimitaloon. 

Toiminta uusissa tiloissa al- 
koi 8.11.1976, jolloin koko hen- 
kilökunnan, lähes 300 henkilöä, 
muutto oli saatu päätökseen. 

Muutto ei kuitenkaan rajoittu- 
nut ainoastaan toimitilamuutok- 
seen, sillä samanaikaisesti kor- 
vattiin tietokonelaitteisto IBM 
370/155 (768 KB), jonka käyttö- 
järjestelmänä oli OS-MFT, te- 


hokkaammalla laitteistolla 1BM 
370/158-3 (3 MB), joka toimii 
OS/VS2:n eli MVS:n alaisuu- 
dessa. Uusi laitteisto ja varus- 
ohjelmistoon kuuluva ositus- 
käyttöjärjestelmä (TSO) toi myös 
mukanaan pääteohjelmointi- ja 
-testausmahdollisuuden, = jota 
nyt toteutetaan lähes 30 näyttö- 
päätteen (IBM 3277/2) avulla. 


Seuraavassa lyhyt yhteenveto 
TKP:n nykyisestä tietokonelait- 
teistosta, konesalista ja atk-kir- 
joituksesta: 


KESKUSYKSIKKÖ 

IBM Systeemi/370 malli 158/U 
35, muisti 3 MB 
VARUSOHJELMISTO 

MVS, JES2, TSO/SPF, CICS/ 
VS (IMS/VS tilattu) 
OHEISLAITTEISTO 
Levy-yksiköt 5x IBM 3330/11 (10 
x 200 MB = 2000 MB) 

2 x IBM 3340 (4 x 70 MB = 
280 MB) 
nauhayksiköt 6 x 
(6250/1600 bpi) 

4 x IBM 3420/5 (1600/800 bpi) 
rivikirjoittimet 1 x IBM 3211 
(2000 Ipm) 

2 x IBM 1403/N1 (1100 Ipm) 
kortinlukijat 1 x IBM 3505/B2 
(1200 cpm) 

1 x IBM 2501/B1 (600 cpm) 
ohjaus 3 x IBM 3277/2 

1 x IBM 3213 


IBM 3420/6 


PÄÄTELAITTEISTO 
paikallispäätteet 26 x IBM 3277 
/2 (TSO) 

8 x IBM 3277/2 (CICS) 

1 x IBM 3286/2 (CICS) 
etäispäätteet 3 x IBM 3277/2 
(TSO) 

6 x IBM 3277/2 (CICS) 
9 x IBM 3277/1 (CICS) 
1 x IBM 3286/2 (CICS) 
tietoliikenneohjain 1 x 1BM 
3704/A1 


linjat (kiinteät) 4 x 4800 bps 


Laitteiston osalta kehitys jat- 
kuu, sillä jo keväällä 1977 le- 
vylaitteisto — vaihdetaan IBM 
3350-laitteistoon (16 x 317,5 
MB = 5080 MB). 


TIETOKONESALI 

Tietokonesali toimii ns. sulje- 
tun konesalin periaatteella. Pa- 
loturvallisuudesta on huolehdit- 
tu automaattisen häalonisammu- 
tuslaitteiston avulla. Tietokone- 
salin yleisilmastoinnin hieno- 
säätö hoidetaan neljällä Valmet 
Carrier = ns. = kaappikoneella. 
Magneettinauhavarasto on 
EMP-suojattu. 


ATK— KIRJOITUS 

TKP:n atk-kirjoitusyksikössä 
on kaikkiaan 66 työasemaa, 
joista kaksi perinteistä IBM-rei- 
käkorttilävistintä, 17 Friden- 
magneettinauhakirjoitinta ja lo- 
put 47 IBM 3740-tietolevytallen- 
ninpaikkaa. Lisäksi tiedonsyöt- 
tölaitteina on käytössä kaksi 
IBM  3277/2 — näyttöpäätettä 
(CICS). E 


Uusi pientietokone- 


sarja HP:lta 
Hewlett-Packardin uusi 1000- 
sarja koostuu miniluokan tieto- 
koneista, joilla voidaan käsitellä 
samanaikaisesti tiedonhallinta- 
ohjelmistoja useilta päätteiltä. 
Käyttöjärjestelmät näissä 
Hewlett-Packardin pientietoko- 
neissa perustuvat levymuistiin. 
Niillä voidaan suorittaa moni- 
kielisesti sekä moniajoa, erä- 
käsittelyä että tausta-ajoa. Kaik- 
kiin HP 1000-sarjan järjestelmiin 
voidaan liittää useita päätteitä. 


Neljä järjestelmää 

HP 1000-sarjassa on neljä eri- 
mallista järjestelmää. Suurim- 
piin kuuluu vakiovarusteena 
IMAGE/1000 -tiedonhallintaoh- 
jelmisto, muihin se on saatavis- 
sa lisävarusteena. IMAGE/1000 
-ohjelmiston täydennyksenä on 
lähellä englanninkieltä = oleva 
OUERY-kyselykieli, joka hakee 
käyttäjälle etsityn tiedon ja tu- 
lostaa sen halutussa muodossa. 

Hewlett-Packardin hajautetun 
tietokonejärjestelmän avulla voi- 
daan eri osajärjestelmät liittää 
verkoksi, jolloin saadaan osa- 
resurssit yhteiseen käyttöön ja 
toisaalta johtamisrutiinit yhte- 
näistetyiksi. 


Nopea prosessori 

HP 1000 pientietokoneissa en- 
simmäistä kertaa käyttöön tule- 
vat uudet prosessorit suorittavat 
ohjelmat 60—100 % nopeammin 
kuin nykyiset koneet. Käskyt 
suorittuvat 1,4—3 kertaa no- 
peammin. Esimerkiksi yhteen- 
laskukäsky, joka vie M-sarjan 
koneissa 1,9 mikrosekuntia, 
suorittuu 1000-sarjan prosesso- 
rissa 1,12 mikrosekunnissa. Liu- 
kulukuoperaatiot ovat 2,5 kertaa 
nopeampia. Ohjausprosessorin 
uusi mikro-ohjelmointi sallii mo- 
nitasoisten aliohjelmien käytön. 

Nopeutta lisää myös nyt en- 
simmäistä kertaa sovellettava 
dynaaminen mikrojakson ajoi- 
tus: sen sijaan, että jakson kes- 
to aina mitoitettaisiin hitaimman 
toiminnon mukaan, uusi ohjaus- 
prosessori antaa hitaampia toi- 
mintoja varten aikaa 280 ns; 


Jatkuu seuraavalle sivulle 
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KoE s a 
Uutisia 

Jatkoa edelliseltä sivulta 
useimmiten riittää 175 ns. Muis- 
tijakson kesto on vain 550 ns. 


Prosessorin kasvunvara 

Uusi 1000-sarjan prosessori 
tarjoaa käyttäjälle mahdollisuu- 
den lisätä laskentatehoa tarpeen 
mukaan tarvitsematta välttämät- 
tä siirtyä uuteen tietokoneeseen. 
Tämän mahdollistavat seuraavat 
kolme tekijää: 
— Uudessa tietokoneessa on 
käyttäjän ulottuvilla 8,5 K (24- 
bittistä) sanaa hänen omia mik- 
ro-ohjelmoituja — aliohjelmiaan 
varten, mikä riittää koneen kon- 
figuroinnin täydelliseen muutta- 
miseen tarvittaessa. 
— Tämän tilan hyväksikäyttä- 
misen helpottamiseksi on saata- 
vana täydellinen mikro-ohjel- 
mointiohjelmisto, johon kuuluu 
mikroassembleri, mikro-editori, 
latausohjelma ja korjailuapuoh- 
jelmat. 
— Lisäksi nyt voidaan 1000 
-sarjan uuden tietokoneen avulla 
siirtää rutiineja levymuistista tai 
muista välineistä suoraan oh- 
jausmuistiin ohjelmistotoimin- 
tona, joten tämä nopea ohjaus- 
prosessori on käytettävissä käyt- 
töjärjestelmän alaisena dynaa- 
misena resurssina. 


Minikasetit 

Vakiovarusteena 1000-järjes- 
telmän konsolina on uusi nopea 
9 600 baudin  kuvaputkipääte 
(malli 2645), jossa on myös kak- 
si minikasettiasemaa. HP 1000 
järjestelmässä ohjelmoijat voi- 
vat nyt tulla päätteen luo, kehi- 
tellä ohjelmiansa ja viedä ne 
taas mukanaan käteviin tasku- 
kokoisiin minikasetteihin tallen- 
nettuina. = 


pääsi rakentamaan 


55 K ÄKANMUUHEMUOKREUUUDEN VRK % 


IBM on vihdoin viimein pääs- 
syt aloittamaan oman toimitalon 
rakennustyöt Munkkiniemessä 
Helsingissä. Rakennustyöt ovat 
viivästyneet lähinnä paikallisen 
asujamiston esittämien pääasi- 
assa liikennejärjestelyjä koske- 
neiden valitusten vuoksi. Hel- 
singin kaupunki on kuitenkin 
halunnut sitkeästi pitää kiinni 
IBM:stä, kuuluuhan yhtiö Hel- 
singin suurimpiin veronmaksa- 
jiin. 
valmistuvan keväällä 1979. Ra- 
kennustyön ensimmäinen vaihe 
käsittää noin kaksikolmasosaa 
tontin rakennusoikeudesta. Täl- 
löin rakennetaan noin 21 000 
kerrosneliömetriä. Toisessa vai- 
heessa rakennetaan lisäksi 9 000 
kerrosneliömetriä. Julkisivuma- 
teriaaleina ovat tummanruskea 
alumiini ja sintrattu punainen 
laatta. 

Uuuten taloon sijoittuvat tie- 
tojenkäsittely-, sanojenkäsitte- 
ly- ja tarvikeosastojen markki- 
nointi eri tukitoimintoineen sekä 
yhtiön johto ja hallinnolliset 


Hewlett-Packard 1000 System modell 30 
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osastot. Lisäksi taloon sijoite- 
taan muun muassa henkilökun- 
nan terveysasema. Taloon aset- 
tuu ensi vaiheessa runsaat seit- 
semänsataa henkilöä. 

IBM on rakennustöiden aloit- 
tamisen yhteydessä jakanut pai- 
kalliselle asujamistolle erityisen 
rakennustöitä selostavan esit- 
teen, jossa painotetaan talon so- 
pivuutta ympäristöönsä sekä ta- 
losta aiheutuvan läpikulkuliiken- 
teen vähäisyyttä. 

Talon on suunnitellut Arkki- 
tehtitoimisto Osmo Lappo. M 


Asuntovaunu- 
pankkipääte 
Suomesta NL:oon 

Kaikilla suuremmilla = lento- 
kentillä, päärautatieasemilla ja 
muissa keskuksissa, missä on 
kansainvälisiä matkustajia, on 
myös ihmisiä, jotka haluavat 
vaihtaa rahaa. Niinpä useimmilla 
paikoilla onkin erikoistoimistot, 
jotta ne voisivat tarjota tämän 
paikanpäällä tapahtuvan palve- 
lun. Valuutanvaihto on kaikkien 
pankkien harjoittamaa |liiketoi- 
mintaa ja mielikuva aivan liian 
usein tästä toiminnasta on pitkä 
jono. 

Oy Datasaab-Valmet Ab on ke- 
hittänyt asuntovaunuun sijoite- 
tun pankkipäätteen, joka voidaan 


UHKA TOPTTANN CCCP 
vi 


a 


siirtää sinne, missä on väliai- 
kaistakin tarvetta. Järjestelmän 
ydin on D5-pienoistietokone, 
joka ohjaa neljän vaunuun sijoi- 
tetun päätteen toimintaa. 

Ensimmäinen näin varustettu 
asuntovaunu toimitettiin elokuun 
lopussa Moskovaan, jossa sitä 
ruvettiin testaamaan. Saadut tes- 
titulokset ovat olleet erittäin hy- 
vät. Eräs merkittävä käyttömah- 
dollisuus tämän kaltaisiin valuu- 
tanvaihtoratkaisuihin ovat tule- 
vat Moskovan olympialaiset v. 
1980. Silloin saapuvia ulkomaa- 
laisia tullaan majoittamaan kan- 
sainvälisten = hotellien — lisäksi 
myös sellaisiin paikkoihin, joissa 
ei ole mahdollisuuksia valuutan- 
vaihtoon. 


Nimenomaan palveluasteen 


parantaminen. on ollut lähtö- 
sysäyksen antajana liikkuvalle 
valuutanvaihtotoimistolle. = Näi- 


den toimistojen lopullista mää- 
rää olympialaisten aikana ei ole 
toistaiseksi määritelty, mutta ar- 
vioidaan, että niitä henkilöitä, 
jotka eivät asu kansainvälisissä 
hotelleissa, on huomattavan pal- 
jon ja laajalla alueella. Tämä toi- 
mitus = antaa uusia mahdolli- 
suuksia vienti kauppaamme tällä 
sektorilla? Aiemmin Datasaab- 
Valmet on toimittanut Neuvosto- 
liittoon normaaleja pankkipäät- 
teitä ja mm. Moskovan kansain- 


välisen lentokentän. valuutan- 
vaihtojärjestelmän. 
Tällaiseen järjestelmään 


voidaan koota 65:n eri valuutan 
vaihtokurssit. Lisäksi järjestel- 
män avulla voidaan vaihtaa sekä 
kapitalististen että sosialististen 
maiden matkashekkejä. Vaihto- 
kurssien ajan tasalla pitäminen 
on yksinkertaista, sillä ne voi- 
daan syöttää miltä päätteeltä 
tahansa ja milloin tahansa kont- 
torin ollessa auki. Toisin sanoen 
muutettaessa kursseja systee- 
miin, muut virkailijat voivat kes- 
keytyksettä jatkaa työtään. 
Kaikki tarpeelliset laskelmat ta- 
pahtuvat automaattisesti systee- 
missä ja perustuvat jokaisen va- 
luutan. pienimpään rahayksik- 
köön. 
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VIRTUAALI 


Yksinäisen tähden harhailij ja Tn yo 


Virtuaali tapasi tässä eräänä 


syyssateisena päivänä tutun atk-' 


päällikön seisomassa Aleksis 
Kiven patsaan juurella synkeän 
näköisenä, mutta rohkeni kysäis- 
tä tapansa mukaan ”Mitens me- 
nee”? eli ympäristön huomioon 
ottaen; Mi ikävyys, mi hämäryys, 
sielus ympärill? 

Kysy nyt vielä päähän ottaa ja 
rajusti ja eilisillan edesottamuk- 
silla ei ole sen kanssa mitään 
tekemistä. Olen näet tulossa neu- 
vottelusta. Yritykseni johtoryhmä 
piti hiekkalaatikkokokoustaan ja 
meikäpojallakin oli ilo ja kunnia 
osallistua tähän kauaskantoisia 
suuntaviivoja määrittelevään tilai- 
suuteen. Aiheena oli atk- 
toiminnan = tulevaisuuden € nä- 
kymät tai ainakin piti olla. Voi- 
sin tässä kertoa koko tarinan, jos 
jaksat kuunnella. Helpottaahan 
se vähän oloani. 

Virtuaali luonteeltaan uteliaana 
seurasi mukana atk-päällikön 
asemapaikalle ja totesi ihmeek- 
seen, että päällikön oven ulko- 
puolella norkoili väkeä kuin luon- 
nonparantajan porstuassa. 
Syykin selveni. Oltiin odottamas- 
sa ensikäden informaatiota neu- 
vottelussa käsittelyn kohteina 
olleista palkkauksen suuntavii- 
voista. Tuttu atk-päällikkö oli 
kuitenkin niin murheisiinsa vai- 
punut, että vaelsi mitään näke- 
mättömin silmin tungoksen läpi 
Virtuaali vanavedessä ja huikka- 
si mennessään = sihteerilleen: 
”Kahvia ja pullaa, mutta pienet, 
niin ei maksa paljoa”. 

Tajuatkos Virtuaali, että tässä 
on kysymys myös minusta. Tur- 
haan olen noissa johtamiskoulu- 
tustilaisuuksissa ravannut. Ikä- 
vyyksiä siitä vain on, kun on op- 
pinut tiedostamaan erinäisiä joh- 
tamisen periaatteita, ja kun ha- 
vaitsee, ettei yrityksen isoilla po- 
moilla ole niistä mitään käsitystä. 
Firman johto sinne johtamis- 
seminaareille olisi saatava, 
onhan niistä Suomenmaassa tar- 
jontaa, kera laivaristeilyn tai 
ilman. Jos ei siihen olisi aikaa, 
niin menisivät vaikka kirjastoon 
lukemaan viestinnän alkeita. Nyt- 
kin pääosa ajasta käytettiin kaik- 
keen mahdolliseen asiattomaan 
rupatteluun ja varsinaiset asiat 
käsiteltiin kireällä aikataululla, 
kun mukamas lounasaika alkoi lä- 
hestyä. Päästäessä minulle tär- 
keisiin asioihin eli atk-toiminnan 
suuntaviivoihin, en enää tiennyt, 
mitä olisin sanonut. 
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Käsittelylistalla = oli — viiden 
uuden henkilön hankinta atk-teh- 
täviin. On noita äitiyslomalle läh- 
tijöitä siunaantunut ja kaksi 
todella hyvää henkilöä on irtisa- 
noutunut. Lisäksi olin ajatellut 
saada läpi palkantarkistuksia, 
ettei irtisanoutumisten määrä 
kasvaisi. 

Tarvitsemme myös kipeästi pa- 
rempia = työskentelyolosuhteita. 
Huomasit kai itse, että maisema- 
konttorimme alkaa muistuttaa 
huutokauppakamaria. 

Todella tulevaisuuteen liittyen 
piti myös käsitellä laitteistokehi- 
tystä. Nykyinen mylly alkaa levitä 
käsiin ja päätöksiä pitäisi saada 
pikaisesti. 

Arvaa, kuinka asiat käsiteltiin? 
Ensin todettiin, että sehän on 
vaan hyvä, kun henkilökunta vä- 
henee luonnollista tietä. Ovat ol- 
leet ylipalkattujakin. Saadaan sel- 
västi pienennettyä rakennus- 
kustannuksia. Kaikkia kustannuk- 
sia olisi aihetta muutenkin vähen- 
tää. Kalliita ulkolaisia lehtiäkin 
meillä kuulemma kiertää. Ulko- 
maiset kurssit ja matkat peruu- 
tetaan. Omasta Sicobiin menos- 
tanikaan ei tule sitten mitään. 
Hallintojohtaja, juristi muuten, 
vain totesi, ettei ole hänkään fir- 
man rahoilla päässyt ulkomaille 
huvittelemaan. Laitteistohank- 
keita ei edes kannata suunnitella. 
Ne ovat kuulema vain maahan- 
tuojien toiveiden perässä juokse- 
mista. 

Uskaltauduin siinä ihmette- 
lemään, että mitenkähän tämän 
kaiken pystyy osastollaan pe- 
rustelemaan, niin alkoi pääpomo 
opettamaan = vanhalle psygo- 
logiaa. ”Kyllä ne ymmärtää, 
kun sanot, että olkaa vain tyyty- 
väisiä niin kauan, kun teitä ei lai- 
teta pakkolomalle”. Tulipahan se- 
kin mahdollisuus selville. 

Seuraavaksi sitten käsiteltiin- 
kin uusia atk-systeemitarpeita. 
Pitäisi kuulema pikaisesti käyn- 
nistää tietokoneella hoidettu res- 
kontra, kun nykyisessä kireässä 
rahatilanteessa rahan tulisi kier- 
tää nopeammin. Henkilöresurs- 
seja pois ja systeemien raken- 
tamista lisää, sillä tavalla meillä 
johdetaan. Kun uskaltauduin 
osoittamaan selvää ristiriitaa, 
niin pääpomo vain tokaisi: ” Jos 
se ei nykyisellä atk-esimieskun- 
nalta onnistu, niin vaihdetaan sit- 
ten miehiä”. 

Sen jälkeen toimitusjohtaja sit- 
ten sanoikin, että mitäs pojat, jos 


mentäisiin tästä Palace'en sau- 
naan ja syötäisiin hyvin, kun täm- 
möinen kireä tunnelma on pääs- 
syt yllättämään. Sinne herrat läh- 
tivätkin, ja minä se siihen patsaan 
juurelle pysähdyin miettimään 
näitä laman aiheuttamia säästö- 
tarpeita ja etenkin kohteita. 

Siinä koko tarina. Mitäpä tyk- 
käät Virtuaali? 

Virtuaali vain totesi, että ehkä 
ne höyryt löylyssä päästä haih- 
tuvat, heitti markan kahvista pöy- 
dälle ja lähti kirjoituskoneen ää- 
reen miettimään, että mistä tutun 
atk-päällikön ongelmat oikein joh- 
tuvat ja mitä neuvoksi tilanteen 
korjaamiseksi. — 


Tuntuiko tutulta? 
Virtuaali ei usko, että tuttu atk- 
päällikkö on Suomenmaassa 
yksin ongelmineen. 
Atk-yksiköiden =ja yrityksen 
muun organisaation kesken val- 
litsee harvoin yhteisymmärrys ja 
sopusointu. Atk-päälliköt valitaan 
usein negatiivisten tunnelataus- 
ten kohteeksi, joko johdon tai 
muiden hyväksikäyttäjien taholta. 
Purkauksia syntyy herkästi myös 
omassakin yksikössä, kun atk- 
päällikkö joutuu esittämään alai- 
silleen johdon toivomuksia ja 
päätöksiä omina näkemyksinään. 


Miten tähän on tultu? 
Yritysten hallinnon kehittämi- 
nen ei yleensä ole aktiivista ja 
olemassaolevien ongelmien syitä 
ja seurauksia analysoivaa hr:n 
keinoin. Kehittäminen tapahtuu 
tietosysteemien rakentamisen 
yhteydessä, ja paljolti myös atk- 
henkilöstön toimesta, sillä hy- 
väksikäyttäjien rooli systeemi- 
työssä on vielä toistaiseksi hyvin 
näennäinen. Tuntuu siltä, että 
atk:n voimavarat uhrataan ongel- 
mien siirtämiseen tietokoneen 
hoidettavaksi, eikä pyritä ao. 
vastuuhenkilöiden toimesta on- 
gelmia poistamaan. Näin ollen ei 
atk:lla saavuteta hyväksikäyttä- 
jien silmissä todellisia parannuk- 
sia ja epäluulot tietokonetta ja 


"sitä edustavaa yksikköä kohtaan 
pysyvät. 


Kehittämisen pikamääräykset 
Yrityksen johto näkee useinkin 

mielekkäänä antaa atk:lle palo- 

kuntatoimeksiantoja ja pelkää si- 


toa käsiänsä pitempiaikaisiin 
suunnitelmiin. Tämä naamioi- 
daan helposti toiminnan Jdy- 


naamisuuden ja edistyksellisyy- 
den valepukuun. Seurauksena 
tästä on, että vireillä on saman- 
aikaisesti päällekkäisiä ja risti- 
riitaisia systeemihankkeita. 


Atk-keskeinen PTS 

Mikäli yrityksellä on PTS-suun- 
nitelma koskien atk:n kehittämis- 
tä, se on useinkin atk-päälliköi- 
den laatima omasta näkökulmas- 
taan tuntematta muiden toiminta- 
alueiden kehittämissuunnitelmia. 
Näitä kun usein pidetään yrityk- 
sen sisälläkin ”top secret”-asia- 
kirjoina. Atk:n PTS saattaa poike- 
ta täysin siitä suunnasta, mikä 
sisältyy yrityksen toiminnan ta- 
voiteasetteluun. Käyttökelpoi- 
suudeltaan se jää pöytälaatikko- 
tavaraksi ja käytetään vain esi- 
teltäessä firmavieraille atk-toi- 
mintaa teemalla ”Hyvä suunnit- 
telu on kaiken perusta”. 
Vaarallisia muotoja tällainen PTS 
saa silloin, kun sitä jääräpäisesti 
noudatetaan ja saadaan atk eriy- 
tymään yhä kauemmas yrityksen 
toiminnan asettamista tarpeista. 
Heikko atk-päällikön esimies ja 
kunnianhimoinen — atk-päällikkö 
saattavat muodostaa oivallisen 
parivaljakon, joka luo uskomatto- 
man mittavia systeemejä ja hank- 
kii — virtuaalireaaliaikaon-linelait- 
teistokombinaatioita tuottamaan 
epäoleellista informaatiota kor- 
keaan hintaan. 


Organisointi 

Atk:n sijainti organisaatiohier- 
arkiassa on yleensä sattuman- 
varainen. Atk-päällikön esimie- 
henä on milteipä arpajaisissa 
saatu johtaja, joka on määräy- 
tynyt sillä perusteella, mihin 


Jatkuu seuraavalle sivulle 
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Genoan äITäSKELVEt LOI SEMAKT 
Yksinäisen. . . | 
Jatkoa edelliseltä sivulta 


tarkoitukseen yrityksen ensim- 


mäinen atk-systeemi on aikoi- 
naan rekennettu. Atk:n hyväk- 
sikäyttöön — liittyvät —päätökset 


painottuvat ko. johtajan toiminta- 
alueen mukaan. Oma piha pide- 
tään tehokkaasti hoidettuna ja 
kehittämisresurssit tarvitaan sa- 
mojen systeemien uusimiseen 
yhä uudestaan ja uudestaan. 

Kun atk:sta vastaava johtaja ei 
ymmärrä eikä välitä ottaa selvää 
atk:n tarpeista ja kehittämisestä, 
niin käytännössä atk-päällikkö 
joutuu kantamaan vastuun yrityk- 
sen atk:n käyttöasteesta. Yrityk- 
sen johtokin saattaa hyväksyä 
atk:n ehdotuksia sillä motiivilla, 
että asiantuntijat ovat pistäneet 
heidät — pakkotilanteen = eteen, 
johon on alistuttava, kerran yritys 
on erehtynyt ottamaan atk:n rie- 
sakseen. Joskus tilanne voi olla 
myös päinvastainen, ja atk-pääl- 
likkö joutuukin tapahtuneen tosi- 
asian eteen johtajan ilmoittaessa 
uusista laitehankkeista, jotka on 
sovittu hänen ja maahantuojan 
välisen enemmän tai vähemmän 
intiimin yhteistyön tuloksena. 


Motivointi 

Atk-päällikön oma työskentely- 
motivaatio on eri selvityksissä ja 
seminaarien ryhmätöiden tulok- 
sissa osoittautunut sangen huo- 
noksi. Suurimpana syynä on 
mainittu toiminnan suunnitel- 
mallisuuden puute sekä tunnus- 
tuksen puute johdon taholta, 
silloinkin kun siihen olisi aihet- 
ta. Atk-päälliköiden motivaation 
on johto katsonut hoitaneensa 
palkkanauhan = sisällöllä (tosin 
nykyään hintelämmin kuin kul- 
taisella 60-luvulla). 

Toisaalta atk-päällikön €tulisi 
pystyä motivoimaan alaisiaan, 
asia, jota Virtuaali numerossa 
8—9 pohdiskeli. Motivointiin 
liittyviä välineitä ei hänellä kui- 
tenkaan ole käytettävissään, ku- 
ten tutun atk-päällikönkin ta- 
paus osoittaa. 


Mitä tehdä? 

Vaikkakin monet atk-päälliköt 
näkevät päiväunia asemasta toi- 
mitusjohtajan oikeana kätenä, ei 
Virtuaalin mielestä tällaisella 
”lääkkeellä” ratkaista peruson- 
gelmia. Kun on kysymys epäluot- 
tamuksesta, niin kyseessä ovat 
ihmisryhmien väliset asenteet ja 
ennakkoluulot, joiden €poista- 
minen on aikaa ja työtä vaativa 
tehtävä. 


Keskeisen roolin atk-toiminnan 
onnistumisessa muodostaa sen 
pitkäjänteisyys, kokonaisvaltai- 
suus ja suunnitelmallisuus. Pitäi- 
si näin ollen selvittää, miten nuo 
epäkonkreettiset ja usein fraasin 
tasolle jäävät asiat olisivat atk- 
toiminnan saavutettavissa. 

Lähtökohtana tulee olla, että 
atk:n hyväksikäyttömahdollisuu- 
det ovat tasa-arvoisesti eri toi- 
minta-alueiden käytettävissä ja 
lopullisen prioritoinnin ratkaisee 
hankkeen kannattavuuslaskelma. 


Kehittämissuunnitelma 
Atk:lla tulee olla ajantasalla oleva 
johdon hyväksymä kehittämis- 
suunnitelma, josta selviävät niin 
siinä noudatettavat periaatteet, 
strategiat kuin tavoitteetkin. 
Sisällön tulee syntyä seurauk- 
sena yrityksen eri yksilöiden ke- 
hittämissuunnitelmista, joista 
voidaan nähdä, miten atk:lla 
edesautetaan tavoitteiden saa- 
vuttamista. 
Kehittämissuunnitelman osa- 
na on myös resurssisuunnitelma 
sekä henkilöstöä että laitteistoa 
koskien, jolloin henkilöstötarve 
perustuu suunnitelman sisältä- 
miin työtehtäviin. Ei tarvitsisi 
tutun atk-päällikönkään esitellä 
irrallisia = henkilötarpeita = sen 


Tietojenkäsittelyn ammattilaisille: 


e Edulliset hinnat 


LYYMUISTTT YDIN- JA 4 
TAI UUTEEN JÄRJESTEL- 
MÄÄNNE YKSILÖLLISESTI 
JA EDULLISESTI MEILTÄ. 


Kun teette ATK-järjestelmänne perussuunnittelua 
tai laajennatte nykyistä järjestelmäänne, kannattaa 
muistaa Plessey-valikoimien merkittävät edut: 


e Täydellinen yhteensopivuus laitteisto-, 
ohjelmisto- ja mediatasoilla 


e Lyhyet toimitusajat 
Palveluumme kuuluu liitäntätekniikan suunnittelu 
ja toteuttaminen. Näin ollen saatte omaa, yksi- 


löllistä tarvettanne vastaavan ratkaisun. 


Valmiiksi asennettuna ja kaiken takeena nopeasti 


ja varmasti toimiva huoltomme. 


Oikeaa elektroniikkaa 


oikeaan paikkaan 
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Esittelypyyntöjä N 
vastaanottaa 
Jorma Keturi, 


puhelin 90-542 077. 


= 49=940 / 


Konalankuja 4, PL-24, 00391 Helsinki 39 


paremmin kuin laitteistohankkei- 
ta. Ja olisi atk-henkilöstöä koske- 
vat toimenpiteet suhtautettu yri- 
tyksen henkilöstöpolitiikkaan. 
Olisi tutulla atk-päällikölläkin käy- 
tettävissä motivointiväline, jolla 
voisi suorittaa jopa henkilön ura- 
suunnittelua. 


Merkitys atk-päällikölle 
Kehittämissuunnitelma antaa 
atk-päällikölle selvän toiminta- 
puitteiston eikä hänen tarvitse 
tuntea yksin kantavansa kehittä- 
mistyön vastuukuormaa. Suun- 
nittelun laatiminen ja ylläpito 
yhdessä | osallistumismahdolli- 
suuksia mielekkääseen työhön ja. 
parantaa suoranaisesti työmoti- 
vaatiota. Suunnitelma ei luonnol- 
lisestikaan ole itseisarvo sinänsä 
tai ihmelääke pelkkänä paperina, 
mutta se antaa oikein käytettynä 
atk-yksikölle mielekkäät toiminta- 
puitteet ja lisäksi hyvän perustan 
kehittää myös suhdetoimintaa, 
poistaa ennakkoluuloja jne. 
Atk-päälliköille kehittämis- 
suunnitelma merkitsee johdon 
tukea. Hänen ei tarvitse tuntea 
olevansa yksinäinen harhailija 
karussa atk-maisemassa, vaan 
hänellä on selvä päämäärä ja 
suunta mihin pyrkiä. K 
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ILMARI PIETARINEN 


Onko atk 


osa konttoritekniikkaa? 


Näin väittää Pertti Jotuni Atk- 
lehden pääkirjoituksessa 10/76. 
Vaikka nerous lieneekin yksin- 
kertaista, ei kaikki yksinkertai- 
nen välttämättä ole neroutta. 
Varmasti jokainen tämän lehden 
tilaaja pystyy nimeämään het- 
kessä tusinan verran atk:n aloja, 
jotka eivät ole konttoritekniik- 
kaa. Alkaen vaikkapa atomipom- 
min laskemisesta, käyden Mars- 
lennolla ja päätyen esim. Öl- 
jynjalostuksen — prosessinsää- 
töön. Uudistuvan Konttorin Atk- 
sanakirjaa koskevat huomautuk- 
set olivat silti asiallisia, lukuun- 
ottamatta ehkä väitettä, että sa- 
nakirja huokuu ylenkatsetta 
konttoritekniikkaan päin. Pyrki- 
mättä huokumaan on yritetty 
tehdä rajauksia, ja konttoriväen 
yhteistyötarjous otetaan luon- 
nollisesti mielihyvin vastaan. 

Tietenkin konttorikoneissa on 
samaa tekniikkaa kuin ”varsinai- 
sissa” atk-laitteissa, ja alati li- 
sääntyvässä määrin. Tekstin kä- 
sittelyn ja siirron automatisointi 


mullistanee aikanaan valkokau- 
lustyön. Ehkäpä piankin on mik- 
royksiköt myös pesukoneessa ja 
luudanvarressa ja tämä on niin- 
kuin pitääkin. Saadaan keinote- 
koista järkeä ohjaamaan voiman 
käyttöä ja näin vähennettyä 
energianhukkaa. Silti se ei mer- 
kitse, että atk on kohta osa puh- 
taanapitoa. Se merkitsee, että 
atk:n hyväksikäyttö laajenee sitä 
mukaa kun vapaasti versoava 
kansainvälinen sähköteollisuus 
luo määritelmistä piittaamatta 
uusia tuotteita, joissa yhdistyy 
”kypsäksi” katsottava sovellu- 
tusalue, logiikka- ja muistikom- 
ponenttien halpeneminen sekä 
S-kiilto silmäkulmassa. Tuotela- 
jien väliset raja-aidat hämärtyvät 
ja muuttuvat koko ajan. Jotkin 
uutuudet jäävät eloon, monet 
eivät. Kuitenkin sanakirjan teki- 
jältä vaaditaan käyttökelpoisia 
käsitteitä ja määritelmiä, vaikka 
kuvattava todellisuus muuttuu 
nopeammin kuin hän saa kirjan- 
sa painosta. 


Edellisessä Atk-lehden nume- 
rossa (8-9/76) Jotuni Monitorin 
hahmossa kaipaa valaistusta 
suomalaisen atk-sanastotyön 
esihistoriaan. Runsaat kymme- 
nen vuotta sitten Tietokoneyh- 
distys perusti standardointitoi- 
mikunnan. Toimikunta otti en- 
simmäiseksi tehtäväkseen atk- 
alan suomenkielisen sanavaras- 
ton luomisen. Lähteitä löytyi sil- 
loin vain kaksi, IFIP/ICC Voca- 
bulary ja Jotunin mainitsema 
Suomen IBM:n (sanaluettelo. 
Molemmista oli hyötyä sanava- 
raston keruussa. Sensijaan suo- 
menkielisten vastineiden valin- 
nassa (kaikki kunnia silti IBM:n 
uranuurtajille; 1IBM-läisten pa- 
nos on kyllä jatkossakin ollut 
merkittävä, 10 vuotta jaksoivat 
uutterasti ja tuloksellisesti osal- 
listua Olli Varho ja tänä aikana 
TKP:stä siirtynyt Gustav Tollet) 
ja määritelmien teossa (IFIP-sa- 
nasto oli liiaksi yksinäisen su- 
den aikaansaannos) näistä läh- 
teistä ei ollut loppujen lopuksi 
toivottua apua, sillä niiden mu- 
kana pujahti koko joukko vir- 
heitä, joiden löytäminen ja kor- 
jaaminen aiheutti jatkossa tavat- 
tomasti työtä. Lähdetilannetta 
paransi sitten melkoisesti USA:n 
standardisanaston = ilmestymi- 
nen. Viime vuosina on ISO saa- 
nut valmiiksi kansainvälisiksi 


standardeiksi tarkoitettuja sa- 
nastojaan, joiden laatua voi jo 
pitää lähestulkoon tyydyttävänä. 
Alkuaikoina sanastotyöryhmä 
ei vaivojaan säästellyt. Ensim- 
mäinen englantilais-suomalai- 
nen sanaluettelo ilmestyi jo 
muutaman kuukauden kuluttua 
työn aloittamisesta. Mahtaa se 
nyt olla melkoinen kirjaharvinai- 
SUUS, painos taisi olla pari sataa 
ja toimitettiin jäsenetuna yhdis- 
tyksen liikejäsenille. Painoksia 
uusittaessa ja paranneltaessa 
nimi sitten muuttui Tietojen- 
käsittelyn sanastoksi ja lopulta 
Atk-sanakirjaksi. Muuta kovin 
merkittävää = sanastotyötä — ei 
meillä liene tänä aikana tehty, 
vaikkakin tiedän eräiden maa- 
hantuojien kehittäneen sanaluet- 
teloita omaan käyttöönsä. 
Suomen = atk-rientoja pitem- 
pään monitoroineena olen muu- 
ten sitä mieltä, että lukuisine 
puutteineen ja muutamine vir- 
heineenkin Atk-sanakirja on Tie- 
tojenkäsittelyliiton hoteissa tä- 
hän mennessä — syssytetyistä 
hän mennessä synnytetyistä 
hengentuotteista mittavin ja kor- 
keatasoisin. Laajapohjainen 
keskustelu sanaston kehittämi- 
sestä esim. tässä lehdessä aut- 
taisi siihen, että näin olisi jat- 
kossakin. E< 


muislalhan dsleriskin 


* on Turun Yliopiston tietojenkäsittelyopin 
opiskelijoiden yhdistys 


* -laisia on 260 


*:t puhuvat Fortranilla, Cobolilla ja 


assemblerilla mm. 


*:t ovat sielultaan suunnittelijoita 


* ei ole riski 
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PERTTI JOTUNI 


Motto: 

”(Babbagen) analyyttinen kone kutoo 
algebrallisia kuvioita samoin kuin 
Jacguardin kutomakone kukkia ja lehtiä.” 


Kreivitär Ada Lovelace, Lordi 
Byronin tytär ja Babbagen oppi- 
las noin 1800-luvun puolivälis- 
sä. 


(Kirjoitussarja on lyhennelmä 
saman tekijän IBM Uutisissa 
marraskuussa 1976 ilmesty- 
neestä artikkelista ”Reikäkortin 
kulttuurihistoriaa”. Julkaistaan 
Oy International Business Mac- 
hines Ab:n luvalla). 


Reikäkortin historia on yllät- 
tävän vanha, kun katsoo sitä ny- 
kyaikaisen atk:n näkökulmasta. 
Lovettavan tai rei'itettävän tieto- 
välineen perusidea juontaa ni- 
mittäin juurensa jo kunnioitetta- 
van pitkän historian takaa yksi- 
ulotteisena: (puisena olioiden 
lukumäärän — muistiinmerkintä- 
sauvana) esihistorialliseen ai- 
kaan saakka ja kaksiulotteisena- 
kin (levymäisenä pitsien nyplä- 
ysmallineena) ainakin kauas 
keskiajan kulttuuriin. Jo ennen 
Jacguardin aikaa käytettiin 
myös eräitä soittimia, jotka oli 
ohjelmoitu esittämään määrät- 
tyjä sävelkulkuja rei'itettyjen pa- 
perirullien avulla (reikänauhan 
esimuoto!). Sen jälkeen saa- 
daan kuitenkin jo siirtyä ajassa 
pitkälle kohti nykyaikaa ennen 
kuin reikäkortti tavataan uudel- 
leen — ja silloin se tavataan 
myös tietovälineenä siinä mie- 
lessä, jossa atk:kin sen tuntee. 

Ranskalaisen Jacguardin Ku- 
tomakoneen kuviointiohjelmien 
tallettajana 1800-luvun vaihtees- 
ta alkaen ja samalla koneen oh- 
jaajana paksu pyöreäreikäinen 
kortti on tästä jo klassinen esi- 
merkki. Myös nykyaikaisen tie- 
tokoneen kesken jääneen me- 
kaanisen edeltäjän, analyyttisen 
koneen, rakentajalle, englanti- 
laiselle Charles Babbagelle, rei- 
käkortti oli tuttu nykyaikaisessa 
mielessä. 


Läpimurto: 


väestönlasku 

Reikäkortin todellinen läpi- 
murto liittyy kuitenkin byrokra- 
tian kasvuun: tunnetusti saksa- 
lais-amerikkalainen Herman 
Hollerith sen teki tullessaan 
USA:n |liittohallituksen avuksi 
vuoden 1890 väestönlaskun ai- 
heuttamissa, ennenkuulumatto- 
man suurissa tietojenkäsittely- 
ongelmissa. 
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USA:n liittohallituksen väes- 
tönlaskentavirasto, jonka palve- 
luksessa Hollerith muuten oli 
kirjurina, julisti palkintokilpai- 
lun parhaista ratkaisuehdotuk- 
sista. Kilpailuun osallistui kol- 
me työtä, joista Hollerithin kek- 
simä sähköisesti luettavien rei- 
käkorttien järjestelmä voitti — 
ainoana, joka ei edellyttänyt kä- 
sityön käyttöä, kun taas Holle- 
rithin kilpailijat turvautuivat vie- 
lä värillisiin kortteihin tai väri- 
koodattuihin — paperiliuskoihin. 
Hollerith tuskin kuitenkaan ta- 
jusi itse, kuinka kauaskantoisen 
keksinnön hän oli tehnyt. Hä- 
nen reikäkorttinsa ei nimittäin 
läpikäynyt periaatteessa kovin- 
kaan suuria muutoksia ennen 
kuin 1960-luvun tietokoneissa 
(”mini”-kortti) ja vieläkin se on 
paljossa samanlaisena käytös- 
sä, miksi se parin uusintakier- 
roksen jälkeen jo yli puoli vuo- 
sisataa sitten vakiintui — vaikka 
se onkin luovuttamassa jo paik- 
kansa modernimmille tietoväli- 
neille. 


Kansainvälinen 


menestys 

Hollerithin idea sai myös kan- 
sainvälistä merkitystä: siitä tuli 
amerikkalaisen teknisen ulko- 
maankaupan saavutuksia vielä 
1890-luvulla, jolloin hän mark- 
kinoi sitä väestönlaskuongelmia 
ratkovien maiden hallituksille; 
Hollerith oli tällä välin nimittäin 
perustanut oman yrityksensä. 

Itävallassa oli suoritettu väes- 
tönlaskenta myös 1890 ja sen 
tulokset käsiteltiin Hollerithin 
koneilla, joita valmisti lisens- 
sillä eräs wieniläinen tehtailija. 
Kanada seurasi myös USA:n 
esimerkkiä ja tuli siten Hollerit- 
hin asiakkaaksi ja Venäjän 
vuonna 1897 pidetyn ensimmäi- 
sen väestönlaskun tulokset kä- 
siteltiin Hollerithin laitteilla. 


Reikäkor 


Kortti menestyy 
ja modernisoituu 


Hollerithin —reikäkortti — koki 
eräitä muutoksia 1900-luvun 
alussa, jolloin se oli Amerikas- 
sa monilla aloilla jo hyvin ylei- 
sessä käytössä. Sitä suosivat 
mm. vakuutusyhtiöt ja = julki- 
sista palveluista laskuttavat säh- 
kö-, kaasu-, vesi-, puhelin- ym. 
laitokset — sanalla sanoen kaik- 
ki ne, jotka meidänkin aikanam- 
me ovat suurten ja samanlai- 
sina toistuvien laskutusrutii- 
nien vuoksi olleet ensimmäisiä 
siirtymässä tietokoneen käyt- 
töön. 

Tällöin Hollerith myös antoi 
reikäkortille lopullisesti ne mitat 
ja sen muodon, jollaisena me 
vielä tänä päivänäkin tunnemme 
sen sähkö- ja puhelinlaskuis- 
tamme: tuo koko oli aivan yk- 
sinkertaisesti silloin käytössä 
olleen yhden dollarin setelin ko- 
ko. Tuohon aikaan tunnettiin 
myös jo reikäkortista poislei- 
kattu kulma, joka ohjaa kaikki 
kortit samansuuntaisesti ja oi- 
kein päin. Reikien muoto ja si- 
joittelu tulivat sen sijaan nyky- 
aikaisiksi vasta 1920-luvulla, jol- 
loin kortin koon vakiinnuttua 
sen muuttaminen ei käynyt enää 
päinsä, mutta kortille silti oli 
saatava mahtumaan entistä 
enemmän tietoa. Siksi myös rei- 
kiä oli saatava siihen enemmän 
— ja vasta tällöin meille niin 
tutut nykyiset rivi- ja sarakesi- 
joittelut tulivat käyttöön. 


pieniä ja 


Samoihin aikoihin myös yri- 
tysten tilaamat, erikoispainetut 
ja niiden omin tunnuksin, kuvi- 
oin ja erilaisin selväkielisin tie- 
doin varustetut reikäkortit olivat 
jo käynneet yleisiksi. Reikäkor- 
tista oli tulossa siis samalla 
kertaa sekä esitäytetty lomake 
että myöskin koneellisesti luet- 
tavaa tietoa sisältävä asiapape- 
ri, lähettäjästään tietoja antava 
kirjelomake ja jopa mainosväli- 
ne — eli kaikkea sitä, mitä se 
yhdellä kortilla tänäänkin on. 


Lajittelijan läpimurto 

Hollerithin alkuperäinen jär- 
jestelmä käsitti oikeastaan vain 
menetelmän tiedon koodaami- 
seksi korteille, lävistystekniikan 
ja tietysti menetelmän, jolla tie- 
to sähköisesti taas luettiin kor- 
teilta. Sensijaan tyydyttävää la- 
jittelumahdollisuutta siihen ei 
ilmeisesti aluksi ollut lainkaan 
sisältynyt. 

Sellaisen Hollerith kuitenkin 
jo hyvin pian suunnitteli saman- 
tapaiseen tehtävään kuin alku- 
peräisen järjestelmänkin, nimit- 
täin USA:n vuoden 1900 maata- 
louslaskennan tulosten käsitte- 
lyyn. Hollerithin ensimmäinen 
lajittelija oli makaava pöytämal- 
li, lähinnä toimistokäyttöön, 
mutta melkein heti hän suun- 
nitteli myös lujatekoisemman, 
seisovan mallin käyttäjäryhmää 
varten, joka oli osoittautunut 
suureksi reikäkorttien ystäväksi: 
rautateille. 
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tin historiaa — 


suuria k 


Reikäkortti junassa 

Selvää on, että rautateillä 
syntyi runsain määrin huolelli- 
sesti käsiteltävää rutiinitietoa, 
ja siinä onkin syy siihen, miksi 
ne ottivat reikäkorttikoneet ja 
reikäkortit käyttöönsä. Niillähän 
oli helppo luettavasti tallettaa 
joka ainoaa kollia ja sen kulkua 
koskevat tiedot niin, että ne tar- 
peen vaatiessa saatiin nopeasti 
esille. Mutta merkittävää oli 
ehkä myös se, että rautateistä 
tällä tavalla tuli — aikana, jol- 
loin kukaan ei sitä vielä käsit- 
tänyt — myös ensimmäinen 
suuri tapahtuminen ja mahdol- 
listen reittien tekninen verkkora- 
kenteinen järjestelmä — ja rei- 
käkorttien rautateillä kuljetta- 
mista tietovirroista siten taval- 
laan juuri nyt kukoistukseensa 
puhkeavien =tiedonsiirtoverkko- 
jen kaukainen edeltäjä. 


Teräs kiinnostuu 

Teollisuudessa taas teräs ja 
rautametallurgia näyttävät ol- 
leen eräitä ensimmäisiä reikä- 
korttien käytöstä suuressa mi- 
tassa kiinnostuneita aloja — ja 
siten myös automatisoidun tuo- 
tannonvalvonnan =edelläkävijöi- 
tä. Tämä sopii oikeastaan pro- 
sessiteollisuuden kehityskuvaan 
hyvin: metallurgiassa joustava 
ja tehokas prosessinvalvonta on 
välttämättömyys. Paperiteolli- 
suus oli ehkä liian vaikea ja 
myös liian perinteinen kohde 
lähteäkseen vielä voimakkaasti 
mukaan ja kemian sekä Öljy- 
teollisuus hakivat vasta lopullis- 
ta mittakaavaansa. Edellisen 
painopiste vielä 1900-luvun alku- 
kymmeninä oli selvästi Euroo- 
passa. 
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Ei Hollerith yksin ollut 

Reikäkortit ja reikäkorttilait- 
teet kulkevat yleisessä tietoi- 
suudessa läheisesti Hollerithin 
nimeen liittyneinä, mutta todel- 
lisuudessa niitä kehitti ja val- 
misti — hänen tehtyään menes- 
tyksellisen läpimurron — moni 
muukin. 

Uranuurtaja alalla oli myös 
amerikkalainen John Gore, joka 
sai ideansa ehkä myös osittain 
jopa Hollerithista riippumatta. 
Goren reikäkorttikoneista val- 
mistui nimittäin kokonainen va- 
likoima jo vuonna 1895. Goren 
konesarja tuli markkinoilla hyvin 
suosituksi, sillä niitä käytettiin 
yrityksissä vielä 1930-luvulla. 

Gore lähti myös tavallaan tek- 
nisesti reippaammin liikkeelle 
kuin Hollerith: hän suunnitteli 
kerralla reikäkorttijärjestelmän, 
lävistyskoneen =ja Ilajittelijan. 
Goren ensimmäisessäkin lävis- 
tyskoneessa oli myös jo auto- 
matiikkaa: kun uusi kortti tuli 


lävistettäväksi, kone sylkäisi 
valmiiksi lävistetyn itsestään 
pois. 


Powers, tuloskirjoitin 
ja pikalävistys 

Toinen reikäkorttikoneiden 
suunnittelija, venäläissyntyinen 
ja Amerikkaan muuttanut James 
Powers tuli reikäkortin histori- 
aan sen jälkeen, kun USA:n 
liittohallitus — käytettyään Hol- 
lerithin koneita 15 vuoden ai- 
kana — päätti ottaa niiden val- 
mistamisen ja jopa kehittämi- 
sen itse hoitoonsa. Powers pes- 
tattiin tehtävään vuonna 1905 ja 
hän onnistui siinä myös varsin 
hyvin. 


dän 


Tosin kyllä Powersin toteut- 
tama lajittelija toimi paremmin- 
kin mekaanisesti kuin sähköi- 
sin menetelmin, mutta sensi- 
jaan hän teki todellisen suur- 
oivalluksen kehittäessään auto- 


maattisella = tuloskirjoittimella 
varustetun reikäkorttikoneen. 
Powersin lävistyskoneessa oli 


myös eräs ajankohtaan liittyvä- 
nä kiinnostava piirre: siinä lie- 
nee jo silloin ollut jonkinlainen 
— mekaaninenko? — muisti, 
sillä lävistys tapahtui näppäi- 
lemällä ensin kortin koko sisäl- 
tö koneeseen, minkä jälkeen se 
yhdellä liikkeellä lävisti koko 
kortin kerrallaan. 

300 konetta liittohallitukselle 
tehtyään kuitenkin myös Po- 
wers perusti oman reikäkortti- 
yrityksensä, ja se menestyikin 
kehittyvillä markkinoilla pitkään 
hyvin. 


Tuttu sovellutus- 
ympäristö 

Mielenkiintoista — kyllä, — jo 
1900-luvun ensi vuosikymme- 
neltä tavataan reikäkorttien ym- 
pärillä piirteitä, jotka nykyhet- 
ken atk-laiselle vaikuttavat hät- 
kähdyttävän tutuilta. 

Hollerithin yhtiö julkaisi tuol- 
loin oppaan otsikoltaan ”Ac- 
counting by Electricity? — se 
oli nykykielellä lähinnä jonkin- 
lainen reikäkorttitekniikan las- 
kusovellutusten yleisesite. Sa- 
malta vuosikymmeneltä ovat al- 
kuisin — vain esimerkkeinä — 
myös The Engineering Maga- 
zinessa heinäkuussa 1909 jul- 
kaistu artikkeli ”Distribution of 
Indirect Costs by the Machine- 
Hour Metod” ja samoihin aikoi- 
hin ilmestyivät oppaat nimiltään 
”Tabulating-Policies”. 


teitä 


Niistä ensimmäinen kertoo jo 
ammoin unohdetun asiayhtey- 
den: työntutkimus ja ”taylori- 
sointi” työnsuunnittelussa sai- 
vat suoria virikkeitä nimeno- 
maan reikäkorttitekniikan käyt- 
töönotosta työelämässä. Seu- 
raava julkaisu voisi aiheeltaan 
olla vuodelta 1976, jos sanat Ta- 
bulating-Machine” = vaihdettai- 
siin sanaksi ”Computer” ja kol- 
mas voisi olla suorastaan tämän 
päivän liikkeenjohtokurssin ai- 
neistosta peräisin. 

Lyhyesti: jos muutamat lait- 
teistotermit vaihdettaisiin 'foi- 
siksi ja puheet kohdistettaisiin 
nimenomaan =sovellutussystee- 
min tavoitteisiin, ongelmiin ja 
sen aiheuttamiin käytännön ta- 
son pulmiin, voisivat vuosisa- 
danvaihteen reikäkorttiteknikko 
ja tämän päivän atk-systeemin- 
suunnittelija kenties löytää äk- 
kiä paljonkin yhteisiä keskuste- 
lunaiheita! % 


Jatkuu 
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JAAKKO SALOJOKI 


Kaupallisesta atk-palvelusta 
täyteen palveluun 


Huolimatta siitä, että atk-pal- 
velu on ollut voimakkaan kehi- 
tyksen alaisena Suomessakin, ei 
sen arvostus samoin kuin kehi- 
tyskään ole ollut täysin samaa 
luokkaa kuin esim. Ruotsissa. 
Tähän on osaltaan vaikuttanut 
suomalaisen yrityksen ennakko- 
luuloisuus yleensä ulkopuolista 
palvelua kohtaan, oman koneen 
status-kompleksi, yhteistyövai- 
keus yleensäkin eri yritysten 
kesken jne. 


Kaikesta huolimatta ala on 
vuoden -70 jälkeen kokenut voi- 
makkaan läpimurron. Tehdyt tut- 
kimukset osoittavat, että liike- 
toimintanakin se on saavuttanut 
varsin mittavia lukuja. Kaaviossa 
1 ovat Ouantum Science'in tutki- 
muksesta saadut arviot vuoden 
75—80 atk-palvelun tasosta sekä 
Ruotsissa että Suomessa. 


Yhteenveto tietokonemarkkinoista Suomessa ja Ruotsissa 


1975—1980 
1975 
mk 
Ruotsi 622.000 
Suomi 207.000 


1980 nousu 

mk % / vuosi 

1.519.000 20 
420.000 15 


(Luvut ilmoitettu tuhansina markkoina.) 


Kaavio 1 


Tutkimuksen lukemista hait- 
taa osittain sen antama puut- 
teellinen kuva todellisesta k a u- 
pallisesta atk-palvelusta. 


Tutkimushan sisältää kaiken atk- 
palvelun. 


Perinteinen kaupallinen 
atk-palvelu 

Perinteinen atk-palvelu on vie- 
lä tänään vallitsevaa. Sillä on 
myös varsin huomattava osuus 
alan kokonaisvaihdosta. Se tu- 
lee olemaan myös varsin tärkeä 
tekijä, joskin muuttuvana ja uu- 


distuvana ja jo uuteen kehitys- 
aikakauteen siirtyvänä palvelu- 
alueena. Perinteinen palvelu ra- 
kentuu Suomessa nyt atk-järjes- 
telmien tuotantoon kaupallis- 
hallinnollisella sektorilla lähinnä 
paikalliseräajoina. Asiakas toi- 
mittaa itse rekisteröimänsä ta- 
pahtumatiedot = palvelukeskuk- 
seen sopimuksen edellyttäminä 
aikoina ja saa ne ulos tulosteina 
edelleen sovittuina aikoina. Pal- 
velukeskus sen sijaan itse mää- 
rää milloin ja miten sen mainitun 
eräajon suorittaa. 


Esimerkkitapaus perinteinen/täysi palvelu 


Perinteisen ATK-palvelun elementit 


OSA-ATK -RATKAISU 
TU-järjestelmä 

Yksilöllinen asiakaskäsittely 
Yksilöllinen asiakassovitus 
Tietokoneen eräajot 
Tietokoneen etäiseräajot 


Käyttäjäperuskoulutus 


Täyden TU-palvelun elementit 


KOKONAIS-ATK -RATKAISU 
TU-järjestelmä laajennettuna 


Yksilöllinen asiakaskäsittely 
Yksilöllinen asiakassovitus 
Tietokoneen eräajo 
Tietokoneen etäiseräajo 


Käyttäjäperuskoulutus 


UUTTA 


nn «amma en mamma nnam mmm 


SOVELLUTUKSET 


TU-palkkajärjestelmä : TU-kyselyjärjestelmä TU-johdon informaatiojärjestelmät 


TIETOKÖNEAJOT 


On-line -kyselyt tietokoneesta. Asiakkaan kiinteä on-line 
yhteys tietokoneeseen Reaaliaika-ajot Reaaliaikatallennus 


TALLENNUSLAITTEET 


Laitevalinta : Laitevuokraus : Laitehuolto - Laiteohjelmointi - Laitekoulutus 


KOULUTUS 


Käyttäjäjatkokoulutus: yhdyshenkilöt, johtotaso 


KONSULTOINTI 


s ATK-tutkimukset - Yleisorganisaatio 
Erillisprobleemat: — verotus — laskentatoimi — sis. tarkkailu — henkilöasiat 
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Perinteisenä = osaratkaisuso- 
vellutuksena on yleisesti käy- 
tössä atk-kirjanpito. Sen sijaan 
kehittynyt kustannuslaskenta ja 
budjetointi unohtuu usein sovel- 
lutusratkaisusta. On Jpalkka-, 
laskutus- ja reskontrasovellutuk- 
sia, mutta vain parilla atk-yrityk- 
sellä on ollut tyypillisesti suo- 
malaisiin olosuhteisiin raken- 
nettu ja sopivakokonaisjär- 
jestelmä käytössä jo tämän 
vuosikymmenen alusta alkaen. 

Esimerkkitapaus perinteinen/ 
täysi palvelu 


Mikä on täyden palvelun tavoite? 


Tavoite on kaksinainen. Kil- 
pailla asiakkaan omaa tietokone- 
vaihtoehtoa vastaan, mutta sa- 
malla antaa asiakkaalle vaihto- 
ehto, joka on tulosteiltaan, kus- 
tannuksiltaan, toiminnaltaan ja 
riskeiltään myös pitkäaikaisena 
toimintana selvästi edullisempi 
kuin oma tietokone. 


Mitkä ovat täyden palvelun 
mahdollisuudet Suomessa 
samoin kuin muualla? 


Kysymykseen voidaan vastata 
ainoastaan esittämällä ne vaati- 
mukset, jotka edellä olevat ta- 
voitteet asettavat ja sen jälkeen 
todeta, mitä mahdollisuuksia 
meillä Suomessa on. Edellytyk- 
set näiden palvelujen tuomiseen 
markkinoilla ovat seuraavat: 

Palvelukeskuksen täytyy olla 
kokenut. Sen on oltava erikois- 
tunut — kaupallis-hallinnolliseen 
sektoriin ja samalla hankkinut 
vahvan ja joustavan ohjelmiston 
sekä kaupallisen atk-teknisen 
know-how:n. Yrityksen täytyy 
olla erittäin kehityskykyinen, 
sen palvelun täytyy olla ehdotto- 
masti yksilöllistä, jolloin se par- 
haiten vastaa omaa tietokonetta. 

Palveluyrityksen on otettava 
kokonaislaitevastuu tiedonkeräi- 


lystä ja siirrosta. Edelleen sillä 
'täytyy olla joko omasta takaa tai 


siihen liittyneenä asiantunteva 
ja ammattitaitoinen koulutus- ja 
konsultointihenkilökunta. Onko 
suomalaisella palveluyrityksellä 
tällaisia mahdollisuuksia? Vas- 
taus on kyllä, mutta ei kaikilla. 
Asiakkaan on tarkistettava, ovat- 
ko täyden palvelun elementit 
palveluyrityksessä toteutuneet 
ja tehtävä ratkaisu näiden tosi- 
asioiden pohjalta. 


Ovatko palveluyritykset sitten 
jo siirtymässä tällaiseen 
uuteen palveluaikakauteen? 


Vastaus on myös kyllä, asteit- 
tain. Tietoura, joka on maan 
vanhin palvelualan yritys, on jo 
julkistanut siirtymisen täyteen 
palveluun. Jokainen kaupallisel!- 
la sektorilla toimiva, kehitysky- 
kyinen ja kilpailukykyinen palve- 
luyritys voi täydellä palvelulla 
poistaa ja estää tehokkaasti 
asiakasyritysten virheinvestoin- 
nit omiin tietokoneisiin. Vaikka- 
kin perinteinen eräkäsittely säi- 
lyy, tapahtuu jo siirtymistä 
etäiseräkäsittelytasolle. Palvelu- 
keskuksilla tulee olemaan kas- 
vavassa määrin pakko alkaa osit- 
tainen kyselypalvelu, vähitellen 
täydellisenä reaaliaikapalveluna 
jo v. 1977. 

Palvelukeskuksilla on ollut 
eräitä puutteita kilpailussa omaa 
konevaihtoehtoa vastaan. Heik- 
ko ote ns. laitemarkkinoihin, 
puutteellinen = valmius ottaa 
myös ohjelmointi- ja muu vastuu 
niistä laitteista, joita asiakkaat 
joutuvat käyttämään tiedonkä- 
sittelyssä ja -siirrossa on ollut 
yleistä palvelukeskuksille Suo- 
messa. Asiakas joutuu uhraa- 
maan paljon aikaa ja kustannuk- 
sia suuren laitteistovaihtoehdon 
analysointiin. Tehty päätös on 
usein ylimitoitettu ja epäsopiva 
jatkokäsittelyyn. Palveluyritys- 
ten on ryhdyttävä ottamaan koko 
laiteriski itselleen ja ryhdyttävä 
markkinoimaan laitepalve- 
lua, joka kuuluu täyden palve- 
lun peruselementteihin. Edel- 
leen palveluyritykset eivät, kuten 


useat laitemaahantuojat, saa 
jättää asiakasta sopimuksen 
teon jälkeen ilman tehokasta 


neuvontaa, koulutusta ja konsul- 
tointia. Jokaisessa asiakasyri- 
tyksessä, joka siirtyy perintei- 
sestä osaratkaisusta kokonais- 
ratkaisuun ja täyden palvelun 
ratkaisuun, on palvelukeskuksen 
tehtävänä huolehtia ja kehittää 
näitä tärkeitä osaelementtejä. 


Miksi täyteen palveluun 
on pyrittävä? 


Ellei näin tehtäisi, ei palvelu- 
yritys Suomessa, niin kuin se ei 
muuallakaan pystyisi vastaa- 
maan siihen haasteeseen, jota 
voimakas tietokonetarjonta tar- 
joaa palveluyrityksille. Meidän ei 
tarvitse hakea esimerkkejä kau- 
kaa. Voimme todeta, että täyden 
palvelun ratkaisumalli on jo käy- 
tössä muualla ja on Suomessa- 
kin nopeasti voimistuva palvelu- 
vaihtoehto. 
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Nimityksiä 


Auraprint 

Auraprint Oy:n, turkulaisen 
lomaketehtaan Jyväskylän myyn- 
tikonttoriin on myyntiedustajaksi 
valittu yo-merkonomi Eero A. 
Lehtonen 1976-11-01 alkaen. 

Auraprint = Oy:n — Helsingin 
myyntikonttoriin on — myynti- 
sihteeriksi — valittu 1976-11-01 
alkaen merkonomi Anneli 
Valonen. 


Eläkesysteemi 

Oy Eläkesysteemi Ab:ssa on 
suunnitteluorganisaation =tarkis- 
tuksen yhteydessä nimitetty 
suunnittelun = apulaisjohtajaksi 
fil maist. Tarmo Siikaniva (41) 
vastuualueenaan systeemien yl- 
läpito ja TEL-vakuutusten tieto- 
jenkäsittelyä hoitava suunnittelu- 
osasto |, suunnitteluosasto I:n 


doto 


osastopäälliköksi fil.maist. 
Marja-Liisa Ahola (32) ja perus- 
tetun kehitysosaston päälliköksi 
luonnontiet.kand. Pauli Ukkonen 


(33). 
Yhtiön —suunnitteluhjohtajana 
toimii edelleen fil kand. Esko 


Ojala. Tarkistettu organisaatio 
tulee voimaan 1.1.1977. 


” 


Datasaab-Valmet 

Oy Datasaab-Valmet Ab on 
kutsunut — hallintojohtajakseen 
ekonomi ArtoLehikoisen. 
Hänen vastuualueinaan tulevat 
olemaan hallinto, henkilöhal- 
linto ja talous. Ekonomi Lehi- 
koinen on työskennellyt aikai- 
semmin Saab-Valmetin talous- 
päällikkönä vuosina 1970-75 ja 
sen jälkeen Scan-Autossa 1975- 
76 jälkimarkkinoinnin tehtävis- 
sä. Uuteen tehtävään hän siirtyi 
1.10.1976 alkaen. 

DI5 tuoteryhmässä on suori- 
tettu seuraava organisaatiomuu- 
tos: 

Tuotteen suunnittelun ja oh- 
jelmoinnin vastuuhenkilöksi on 
nimitetty ekonomi Jouko T a h- 
kokallio tehtävinään suun- 
nittelun ja ohjelmoinnin kehittä- 
minen sekä työmenetelmien et- 
tä toteutuksen osalta. 


Myyntiin on nimitetty projekti- 
päälliköksi ekonomi Sven La m- 
penius tehtävinään mm. uu- 
sien sovellutusohjelmien kehit- 
tämis- ja koordinointitehtävät. 
Hän toimii myös myynnin tuki- 
henkilönä näiden ja muiden 
tärkeiden projektiluontoisten 
tehtävien osalta. 

Maisteri Risto Heikkilä 
siirtyy systeeminsuunnittelusta 
myyntiosastolle. Hän toimii 
myynnin tukihenkilönä ennen 
kaikkea MARS-järjestelmän 
osalta. 

Kirjanpitopäälliköksi on nimi- 
tetty Gunnar Dannberdg 
1.11.1976 alkaen. Kirjanpito- 
päällikön vastuualueeseen kuu- 
luvat kirjanpito, laskutus, bud- 
jetointi sekä taloudellinen las- 
kenta ja raportointi. 


Systek 

Systek Oy:n laajennettua atk- 
palveluvalikoimaansa = järjestel- 
mätoimituksilla, jotka sisältävät 


sekä tietosysteemiohjelmistoa 
että Interdata-tietokonelaitteis- 
toa, on yhtiön organisaatiota 


uudistettu. 

Johtoryhmän — jäseniksi = on 
nimitetty Ossi Laamanen vastuu- 
alueenaan järjestelmäkonsul- 
tointi ja markkinointi, Pekka Si- 


pilä tietosysteemipalvelut, Kim 
Jäämeri ohjelmistovienti, Olli 
Koskinen = atk-tuotanto, Osmo 
Airo taloushallinto ja Matti Reu- 
nanen tekninen tuki. Reunanen 
on samalla nimitetty varatoimi- 
tusjohtajaksi. Yhtiön toimitus- 
johtaja on Risto Ankio. 

Toimialakohtaisesta = järjestel- 
mäkonsultoinnista ja markkinoin- 
nista — vastaaviksi (tuotepäälli- 
köiksi on nimitetty: Tom Grön- 
lund kauppa- ja tekstiiliteolli- 
suus, Kari Launis teollisuus, 
Jouko — Ikonen metsätalous, 
Mauri Rothovius palvelualat ja 
Pentti Manner raha- ja vakuutus- 
laitokset = sekä — erillispalvelut 
kuten COM-mikrofilmaus. 

Tietosysteemipalveluista vas- 
taaviksi — tuotepäälliköiksi — on 
nimitetty: Kari Harmanen mark- 
kinoinnin systeemit, Pekka Kuha 
materiaalitoimen systeemit, Kari 
Saaren-Seppälä henkilöstöhallin- 
non systeemit, Heikki Koivunen 
laskentatoimen systeemit, Keijo 
Tuovinen — erillistoteutukset = ja 
Erkki Latvio yleiskäyttöiset sys- 
teemit. 

Teknisestä tuesta vastaaviksi 
tuotepäälliköiksi on nimitetty: 
Ilkka Haapala perusohjelmisto- 
kehitys, Henry Haglund varus- 
ohjelmistotuki ja Matti Wich- 
mann laitteistotuki ja huolto. 


dota:nytt 


Yhteispohjoismainen atk-alan päälehti DATA täyttää jo viisi vuotta. Liikejäsenet 
saavat edelleen yhden vuosikerran data-lehteä ja sen uutisliitettä data-nytt 
jäsenetuna. Suosittelemme kuitenkin lämpimästi lisätilauksia. Datan vuosikerta 
1977 maksaa 200 Dkr, opiskelijoille 100 Dkr. Data liitteineen ilmestyy kerran 
kuussa ja sen pääkieli on ruotsi. 
Data on myös tehokas ilmoitusväline tarjotessanne tuotteitanne tai palveluk- 
sianne pohjoismaihin. Data-nytt -uutisliitteessä julkaisemallanne ilmoituksella 
osastossa ”Palvelukseen halutaan” saavutatte lähes kaikki pohjoismaiset atk- 


ekspertit. 


Data-lehden tilaukset ja ilmoitukset Suomesta hoitaa tehdyn sopimuksen 
mukaisesti maisteri Teuvo Aaltio alla olevalla osoitteella. 


data-lehti 

c/o Data Education 
Bulevardi 30 B 7, HKI 12 
Puhelin 90-626 282 


Atk:n Tietosanomat 12/1976 


27 


YHDISTYSPALSTA 


Hetkyn 
toimintasuunnitelma 
vuodeksi 1977 


Yhdistyksen tarkoituksena on 
toimia automaattisen tietojen- 
käsittelyn parissa toimivien 
henkilöiden ja näiden muodos- 
tamien oikeuskelpoisten yhtei- 
söjen yhdyssiteenä Suur-Hel- 
singin alueella sekä tukea näi- 
den yhteisiä pyrkimyksiä ja 


edistää atk:n mahdollisimman 


tehokasta hyväksikäyttöä. 
Viralliset toimintamuodot: 
sääntömääräiset kokoukset se- 
kä johtokunnan ja liittokokous- 
edustajien kokoukset. 
Koulutukselliset toiminta- 
muodot: vierailukäynnit, tiedo- 
tuspäivät ja lounaskokoukset 
sekä seminaarit ja koulutuspäi- 
vät. 
Viihteelliset toimintamuodot: 
kesäretki ja illanvietot. 
Kerhotoiminta: Graafisen alan 
atk-kerho ja vakuutusyhtiöiden 
käyttöpäällikkökerho. 
Yhdistyksen toimintaa johtaa 
yhdistyksen syyskokouksen va- 
litsema johtokunta, jossa toi- 
mivat: koulutustoimikunta, juh- 
latoimikunta sekä yhdistyksen 
taloudesta vastaava henkilö. 
Tiedotustoiminnan tavoittee- 
na tulee olla Hetkyn ja sen toi- 
minnan tunnetuksi tekeminen 
koko jäsenkunnassaan, jolloin 
voidaan olettaa entistä aktiivi- 
sempaa osallistumista jäsen- 
kunnalta. 
Tiedotustoiminta = hoidetaan 
Atk-tietosanomien — välityksellä 
käyttäen hyväksi mm. yhdistys- 
palstaa, jäsentiedotteilla ja yh- 


distysesitteellä. 

Hetky pidetään alueellisena 
kokonaisuutena. Toiminnan te- 
hostamiseksi pyritään perusta- 
maan mahdollisuuksien mukaan 
lisää ammatti- ja/tai toimiala- 
kohtaisia kerhoja ja toimikuntia. 


Vuoden 1977 toiminta 

Virallinen toiminta: liittoko- 
kousedustajien kevät- ja syys- 
kokous sekä yhdistyksen kevät- 
ja syyskokous. 

Koulutustoiminta: yksi koulu- 
tustilaisuus sekä kevät- että 
syyskaudella, tiedotustilaisuuk- 
sia ajankohtaisista aiheista ja 
yksi vierailukäynti sekä kevät- 
että syyskaudella. 


Viihteellinen toiminta: yhteis- 
tilaisuus Pitkyn kanssa huhti- 
kuussa Hetkyn koulutustilaisuu- 
den yhteydessä, saunailta ke- 
vätkaudella, kesäretki ja pikku- 
joulu. 

Kerhot tekevät omat toiminta- 
suunnitelmansa. 

Vuoden 1978 toimintaa pyri- 
tään jatkamaan vuoden 1977 ta- 
paan. 


+ KK 


Syyskokous sai liikkeelle 64 
Hetkyläistä Rakennusmestarien 
talolle. Eniten kokousta keskus- 
telutti jäsenmaksun suuruus. 
Äänestyspäätökseksi tuli 45 mk 
henkilö- ja 500 liikejäseneltä. 
Päätökseen (lisättiin kuitenkin 
ponsi, jonka mukaan | liitto- 
kokouksessa voidaan äänestää 
alemman hinnan puolesta (näin 
tapahtuikin 35/600). 

Kahden seuraavan vuoden toi- 
mintasuunnitelma ja talousarvio 
loppusummaltaan 97.000 mk hy- 
väksyttiin johtokunnan = esittä- 
mässä muodossa. 


Johtokunnan puheenjohtajaksi 
valittiin uudelleen Pentti Ahola 
Oy Eläkesysteemi Ab. Muiksi jä- 
seniksi valittiin seuraavat: Raili 
Alhainen Skopdata Oy, Leena 
Heimo Kansaneläkelaios, Eero 
Hurme PSP, Pauli Juuti Rauta- 
kirja Oy, Matti Soukainen Enso- 
Gutzeit Oy ja Tapani Talikainen 
Oy Tietokonepalvelu Ab. Tilintar- 
kastajina jatkavat entiset. 


LÄVISTYSPALVELUA 


80 sekä 96 sarakkeen reikäkorteille. 
Tiedustelut puh. 90-533867 


* [+ datapoint ky 
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Liiton kokouksiin valittiin Het- 
kyn edustajiksi: Pentti Ahola Oy 
Eläkesysteemi Ab, Raili Alhainen 
Skopdata Oy, Raimo Anttila 
VTKK, Pekka Autio SYP, Mikko 
Eskonen PLH, Irma Heikkilä Kan- 
saneläkelaitos, Pauli Juuti Rau- 
takirja Oy, Martti Jänkälä Neste 
Oy, Antti Kohonen PSP, Eira 
Kuorinka Oy Yleisradio Ab, Matti 
Lehto Oy Tietokonepalvelu Ab, 
Jorma Leinonen Keskusosuus- 
liike OTK, Jorma Lilja Kalle Ant- 
tila Oy, Teuvo Lybeck Wärtsilä 
Oy Helsingin Telakka, Juhani 
Pöyhönen Valtiovarainministeriö, 
Arvo Somermeri HOP ja Matti 
Soukainen Enso-Gutzeit Oy. Pu- 
heen johti kokouksessa Jorma 
Lilja ja päätökset kirjasi Simo 
Jaakkola. 


Kasanen datasiirrosta 
Kokouksen yhteydessä piti 
Tapio Kasanen PLH:lta esitel- 
män tietoliikennesopimuksista. 
Hän totesi, että datasiirron kan- 
nalta yleisen puhelinverkon tie- 
tyt epäsuotuisat ominaisuudet 
johtavat enenevässä määrin kiin- 
teistä yhteyksistä muodostettu- 
jen verkkojen käyttöön. 
Lukuisten heterogeenisten 
verkkojen synty tuo mukanaan 
ongelmia, jotka koskevat huol- 
toa, joustavuutta, yhteensopi- 
vuutta, taloudellisuutta jne. 
Ei-toivottujen kehityspiirteiden 
estämiseksi on Suomessa niin- 
kuin muissakin maissa aloitettu 
yleisen dataverkon kehittäminen. 


Toisaalta suoritetut laskelmat 
osoittavat = yleisen dataverkon 
olevan taloudellisempi ratkaisu 
datasiirtoon kuin puhelin- tai 
lennätinverkon käyttöön perustu- 
vat ratkaisut, toteaa Kasanen. 

Verkon tekniikkaa, toimintoja 
ja markkinointia koskevaa suun- 
nittelutyötä on tehty yhdessä 
muiden pohjoismaiden kanssa jo 
vuodesta 1971 alkaen. 

Riittävän kaupallisen laajuu- 
den, toteutuksen varmistamisen 
ja kotimaisen valmistuksen mah- 
dollistamisen takia suoritetaan 
yleisen dataverkon ensimmäisen 
vaiheen hankinta yhteishankin- 
tana, jolloin kansalliset verkot 
kussakin pohjoismaassa toteu- 
tuvat samanaikaisesti. 

Yleisen dataverkon hankinta- 
sopimus (allekirjoitettiin 15.11. 
1976. Sopimuksen mukaan 
verkko otetaan asteittain käyt- 
töön vuodesta 1979 alkaen, to- 
teaa Kasanen. 

Verkko tekee mahdolliseksi 
nopeat ja yksinkertaiset asen- 
nukset, järjestelmämuutokset 
helpottuvat ja myös siirtokustan- 
nukset vastaavat paremmin siir- 
rettyä tietomäärää kuin nykyisin. 
Yleinen dataverkko voi myös tar- 
jota sellaisia uusia palveluja, 
joita ei ole mahdollista toteuttaa 
puhelinverkossa ja jotka tekevät 


mahdolliseksi asiakkaan tieto- 
järjestelmän edelieen €kehittä- 
misen ja tehostamisen. Mm 


TUOTEUUTISIA 


Uuden —levymuistikirjan = on 
esitellyt Data General. Levyköt 
ovat yhteensopivia Nova- ja Ec- 
lipse-tietokonejärjestelmiin. Nii- 
tä on saatavissa kokoina 10, 20, 
30 ja 40 megatavua. Ne voidaan 
helposti yhdistää samaan järjes- 


telmään diskettien kanssa ja li- 
säksi saman levymuistiyksikön 
voi jakaa keskenään kaksi eri 
tietokonetta, eikä tämä vaadi 
standardista poikkeavia ohjel- 
mistoja. vi 
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Hallitus 
tiedottaa 


1976-11-09 


Kokouksessaan 
hallitus 
— päätti ehdottaa liittokokouk- 
selle vuoden 1977 jäsenmaksuik- 
si henkilöjäseniltä 45 mk ja liike- 
jäseniltä 500 mk (kuten toisaalla 


on todettu, tämä ehdotus ei 
mennyt lävitse), 

— päätti ehdottaa liittokokouk- 
selle, että tarvittaessa voitaisiin 
siirtyä takaisin käytäntöön, mis- 
sä jäsenyhdistyksillä olisi niin 
kutsuttuja = ulkojäseniä (eipä 
miellyttänyt liittokokousta tämä- 
kään ehdotus), 

— jakoi saapuneiden anomus- 
ten perusteella jäsenyhdistysten 
erityismäärärahasta 500 mk Lat- 
kylle ja 700 mk Esatkylle yhdis- 
tysesitteiden tekemistä varten 
sekä 425 mk Otadatalle ja 1000 
mk Asteriskille toiminnan tuke- 
miseen, 

— katsoi liikkeenjohdollisen 
neuvottelukunnan toiminnan jat- 
kamisen perustelluksi 

— päätti kääntyä kirjeitse erään 
koulutusyrityksen puoleen, kos- 
ka kyseisen yrityksen toiminta 
sen liitolle osoittaman kirjeen ja 
annettujen suullisten tietojen 
valossa on osoittautunut perin 
ristiriitaiseksi 


kk 


Jäsenmaksukysymys = onkin 
ollut eräs hallituksen tämän syk- 
syn huolenaiheista. Inflaatio on 
nopeasti nostanut julkaisutoi- 
minnan ja koulutustoiminnan 
kustannuksia eikä hintojen koro- 
tuksia ole kyetty samassa tah- 
dissa toteuttamaan. Lisäksi on 
lama aiheuttanut laskua sekä 
koulutustilaisuuksiin =osallistu- 
jien määrässä että ilmoitusvo- 
lyymeissä. 

Toisaalta on jäsenyhdistysten 
jäsenmäärä kasvanut rajusti. Uu- 
sien jäsenten aiheuttamat mar- 
ginaalikustannukset ovat pyrki- 
neet nousemaan yli vastaavien 
jäsenmaksutuottojen, mutta la- 
man vuoksi tätä ei ole voitu 
kompensoida ilmoitus- ja koulu- 
tustuottoja lisäämällä. Jäsen- 
maksuja pidettiin puolestaan 70- 
luvun alkuvuosina usean vuoden 
ajan silloisten kasvaneiden il- 
moitus-, koulutus- ja NordDATA 


Atk:n Tietosanomat 12/1976 


-tuottojen avulla vakioina, jol- 
loin nyt ollaan jouduttu esittä- 
mään prosentuaalisesti katsoen 
suuria korotuksia jäsenmaksui- 
hin kohtuullisen tason saavutta- 
miseksi. Ongelmaksi on tällöin 
tullut se, että kohtuutaso ei ole 
kaikkien jäsenten kohdalta koh- 
tuullinen, koska kaikki eivät koe 
samalla tavoin jäsenlehteä ja 
vuosikirjaa tarpeelliseksi. 

Oman vivahteensa antaa asial- 
le verotuskysymys. Verottaja ei 
ole kiinnostunut siitä kokeeko 
joku jäsen lehtensä ja vuosikir- 
jansa tarpeelliseksi vai ei, verot- 
taja tarkastelee vain jäsenetuja 
suhteessa jäsenmaksuihin. Jos 
jäsenedut ovat jäsenmaksuja 
suuremmat, = voidaan liittoa 
epäillä pelkäksi jäsenten liike- 
yritykseksi. Jolloin se ei ole 
verovapaa yleishyödyllinen jär- 
jestö vaan verotettava liikeyritys. 

-ar. 


Jäsenmaksut 
puhuttivat 


liittokokousta 

Tietojenkäsittelyliiton syysko- 
kous pidettiin Helsingissä 11.11. 
Paikalle oli saapunut kaikkiaan 
37 liittokokousedustajaa 46:sta 
mahdollisesta. Kaksi yhdistystä 
ei ollut lähettänyt edustajia lain- 
kaan. 

Kokouksen ehdoton top-tee- 
ma oli vuoden 1977 jäsenmak- 
sut. Hallitushan oli ehdottanut, 
että jäsenmaksut olisivat 45 
markkaa henkilöjäseniltä ja 500 
markkaa liikejäseniltä. Liittoko- 
kousedustajat hylkäsivät kuiten- 
kin hallituksen esityksen suoral- 
ta kädeltä. 

Jäsenmaksut |liittyvät lähei- 
sesti talousarvioon, ovathan ne 
osa talousarvioon merkityistä 
tuotoista. Niinpä liittokokous 
olikin visaisen tehtävän edessä: 
jos hallituksen jäsenmaksuesi- 
tystä ei hyväksytä, mitä sitten 
talousarviolle tehdään. Seuraus 
tämän seikan harkinnasta oli, 
että äänestysten jälkeen päätet- 
tiin ensi vuoden henkilöjäsen- 
maksuksi 35 markkaa ja liike- 
jäsenmaksuksi 600 mk. Näin 
saatiin jäsenmaksutuotot pysy- 
mään suurin piirtein talousar- 
viossa esitettyinä. 

Edustajat eivät kuitenkaan ol- 
leet vakuuttuneita siitä, että hal- 
litus oli käyttänyt riittävää har- 
kintaa talousarvion menopuolta 
rakentaessaan. Talousarvion hy- 
väksymisen (liitteeksi kokous 
pistikin muutamia ponsia har- 
kinnan tehostamiseksi tulevia 
talousarvioita rakennettaessa. 

Eihän 45 markkaakaan olisi 
nykyoloissa mikään kohtuuton 


jäsenmaksu, todettiin — kyllä. 
Mutta samalla huomautettiin, 
ettei liitto kykene tällä hetkellä 
palvelemaan koko jäsenistöä 
edes nykyisen jäsenmaksun 
edestä. Esimerkiksi otettiin atk- 
kirjoittajat, joita varsinkin pie- 
nemmissä jäsenyhdistyksissä 
on mukana toimintaa piristä- 
mässä. Liiton lehti ja vuosikirja 
eivät näitä juurikaan kiinnosta. 

Muita, syyskokouksen rutii- 
niin kuuluvia asioita olivat halli- 
tuksen puheenjohtajan ja jäsen- 
ten valinta vuodeksi 1977. Ja 
täytyypä sanoa, että verenvaihto 
oli melkoinen. Hallitukseen ei 
jäänyt kuin kaksi 'vanhaa' jäsen- 
tä, Pauli Immonen ja Aimo 
Nokki. Liiton uudeksi puheen- 
johtajaksi valittiin Kalevi Konti- 
nen ja uusiksi jäseniksi Sakari 
Heikkilä, Pekka Luoma, Eero 
Hurme, Martti Luoma ja Kari 
Keskiväli. 

Liiton tilintarkastajat ovat ensi 
vuonna samat kuin tänäkin 
vuonna, Yrjö Tuokko, KHT, ja 
Pauli Ikäheimo. Varalle valittiin 
Nils Nyiund, KHT, ja Jorma 
Heinonen. 

Ja lopuksi luovutti liiton ny- 
kyinen = puheenjohtaja = Nord- 
DATA-76 konferenssitoimikun- 
nan puheenjohtaja Martti Jän- 
kälälle kunnon salkun kiitoksena 
hyvin hoidetusta konferenssin 
vedosta. Martilta kun oli salkku 
hajonnut konferenssin paperi- 
nippuja kannellessa. 

Liittokokouksen puheenjohta- 
jan tehtävät hoiteli varmaan ta- 
paansa Jorma Laitinen. -ar. 


KANSAINVÄLINEN 


TOIMINTA 


Konferenssit 
ja näyttelyt 

IFIPin teknisen komitean TC 
5:n työryhmä WG 5.2 järjestää 
maaliskuussa 1978 työkonfe- 
renssin aiheesta Artificial Intel- 
ligence and Pattern Recognition 
in Computer Aided Design. 

Konferenssin = ohjelmatoimi- 
kunta kaipaa konferenssia var- 
ten hyviä esityksiä aiheesta. 
Konferenssi tulee olemaan kol- 
mipäiväinen, osanottajia tulee 
olemaan 40-50 ja esitykset pos- 
titetaan osallistujille paria kuu- 
kautta ennen konferenssia. 

Esityksen pitämisestä kiin- 
nostuneita pyydetään jättämään 
englanninkielinen 2...4 sivun 
yhteenveto ehdotetun esitelmän 
aiheesta ennen 1977-10-15. 
Osoite, johon yhteenvedot ja tie- 
dustelut osoitetaan, on Mr. 
Jean-Claude LATOMBE, E.N.S. 
E.G.P., 1FIP' WG::5.2,; 8:P.15; 
38040 -Grenoble-Cedex, France. 


* * * 


The 3rd International Joint 
Conference on Pattern Recogni- 
tion pidettiin Kaliforniassa mar- 
raskuun alussa. Konferenssin 
materiaali saapui toimitukseen 
niin myöhään, että ehdimme 
enää kertoa sen, mistä konfe- 
renssijulkaisua saa tilata. Osoi- 
te on Pattern Recognition, P.O. 
Box 639, Silver Spring, Mary- 
land 20901, USA. Hinta on 25 
dollaria ynnä laskutus- ja posti- 
kulut. 


* * * 


IFACin — International Fede- 
ration of Automatic Control — 
kolmivuosittain toistuva kan- 
sainvälinen suurkonferenssi jär- 
jestetään seuraavan kerran 1978 
Helsingissä. Konferenssin Call 
for Papers on juuri valmistunut. 
Lähempiä tietoja tästä konfe- 
renssista saa osoitteesta IFAC 
78 Secretariat, Postilokero 192, 
00101 Helsinki 10. Konferenssin 
järjestäjä Suomessa on Suomen 
Säästöteknillinen Seura. E 


TARJOUKSEMME TEILLE ON: 
HYVÄ JA JOUSTAVA 
LÄVISTYSPALVELU 
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Uutisia 


Uusi Basic-Plus-2- 
käännösohjelma 

Uuden tehokkaan käännösoh- 
jelman PDP-11 BASIC -sarjaansa 
on lisännyt Digital Eguipment. 
Uusi ohjelma, BASIC-PLUS-2, 
on parannettu sekä toiminnal- 
taan että ominaisuuksiltaan, ja 
tulee olemaan tarjolla valinnai- 
sena käännösohjelmana Digi- 
talin kolmeen suosituimpaan 
PDP-11-sarjan — käyttöjärjestel- 
mään — RSTS/E, RSX-11M ja 


IAS. 
Uusi käännösohjelma on yksi- 


suuntaisesti yhteensopiva edel- 
täjiensä BASIC-11 ja BASIC- 
PLUS kanssa; siinä on useita 
parannuksia kuten tulosohjel- 
man optimointi, CALL-lause, 
pitkät "muuttujien nimet 30 
merkkiin asti, kokonaislukujen 
ja reaalilukujen tallennus suo- 
raan 1/O-tietuepuskureihin = ja 
saanti muiden muuttujien ta- 
paan sekä laajat korjailumahdol- 
lisuudet. 


Ohjelmistolaatua 
lainoitetaan 

Ruotsalainen Dataanalys AB 
on saanut Ruotsin valtion kehi- 
tysrahastolta lainan käytettäväk- 
si ohjelmiston kehitystyöhön. 
Tällä ohjelmistolla on tarkoitus 
määrittää jonkin muun ohjelma- 
tuotteen laatu ja luotettavuus. 
Lainan määrä on 606 000 Rkr. 

Luotettavuudella tarkoitetaan 
todennäköisyyttä, jolla ohjelma 
toimii oikein, toisin sanoen an- 
taa oikeita tulostietoja määrätyn 
ajanjakson kuluessa, kun samal- 
la ympäristö ja syöttötiedot ovat 
määrätyt. 

Dataanalysin tarkoitus on ke- 
hittää kaikkiin konetyyppeihin 
soveltuva yleisohjelma. Projek- 
tin nimenä on Pathfinder. 
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Kokouksia 
ja matkoja 


1977- 


01-13... 


01-24 


02-22 


02-24... 


03-07 


14 


Pientietokoneet ja ohjelmistoteollisuus, 
Pariisi, tarkempia tietoja saa suomalais- 
ranskalaisesta teknis-tieteellisestä seurasta, 
Lönnrotinkatu 37, HKI 18 

Teemapäivä: Systeemien ylläpito, TKL, 
Rakennusmestarien talo 

Tiedotuspäivä: Tietosuoja, HETKY, 
Hotelli Vaakuna 

Teollisuusyrityksen tietojenkäsittely, 
TKL, Finlandia-talo 


Teemapäivä: Tiedonsiirtoverkot, TKL, 
Finlandia-talo 


04-14...15 ATK -77, TKL, Finlandia-talo 


04-19 


04-28... 


04-25 


05-12... 


06-15... 


08-08... 
09-22... 


09-26... 


09-29... 


10-11 


10-13... 


10-20... 


13-07 5 


11-14 


11-15 


11-21 


12-01 


Atk-kirjoituksen työnjohdon 
kehittämispäivä, HETKY, 

Hotelli Hesperia 

Atk-osaston tavoitteellinen johtaminen, 
TKL, Rantasipi, Sveitsi 

OtaDATA -77, Dipoli 

Laskentatoimi ja atk, TKL, 
Finlandia-talo 

NordDATA 77, 

TKL:n järjestämä yhtislento, 
Kööpenhamina 

IFIP CONGRESS 77, Toronto 
SICOB, Konttori- ja tietokonealan 
näyttely, Pariisi 

Atk-teknisen suunnittelun 
menetelmäkehitys, TKL, 
Finlandia-talo 
Atk-suunnitteluyksikön ohjaus- 
järjestelmä, TKL, Rantasipi Sveitsi 
Ryhmätyöskentely suunnittelun ja 
käytön yhteistyöprojektissa, HETKY, 
Hotelli Hesperia 

Atk-päälliköiden neuvottelupäivät, 
TKL, Rantasipi Sveitsi 

Kehittyvä tietojenkäsittely, TKL, 
Finlandia-talo, myös laitenäyttely 
Tietokannat, TKL, 

Finlandia-talo 

Atk-työn suunnittelu, TKL, 
Finlandia-talo 

HETKY: tiedotuspäivä ajankohtaisesta 
aiheesta, Hotelli Vaakuna 
Käyttöhenkilöstön koulutuspäivä, 
TKL, Hotelli Inter-Continental 


Systeeminsuunnittelun päivät, TKL, 
Finlandia-talo 
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TANDBERG 


TVD 2000 
Näyttöpääte vaativaan käyttöön. 


TANDBERG 


Laajapintainen 15” näyttöputki 

Pienet ulkoiset mitat 

Pieni virrankulutus (100 W) 

MOS-tekniikalla toteutettu 1920 merkin näyttömuisti 
Näyttöputken kapasiteetti 1920 merkkiä (80 merkkiä x 24 riviä) 
Valinnaiset siirtonopeudet 110—09600 bittiä/sek 
Merkkisiirräntä 

K AO 

Näppäimistö 

— erillinen (80 cm:n liitäntäjohto) 4 
— näppäinjärjestys uuden suosituksen mukainen (A, Ä, Ö) 
— erillinen numerolohko 

— kursornäppäimet 

— 27 toimintanäppäintä 

Vierintä — tai sivu — »käyttömuoto» (Roll/Page) kytkinvalintainen 
Liitännät 

— virtasilmukka 

— modeemi (V24, RS 232 O) 

Lisäominaisuuksia mm. 

»Puoligraafisuus»n 

Isot ja pienet kirjaimet 

Kyriiliset aakkoset 

Monitoriliitäntä (m/v, väri) 

Video sisääntulo 

Video ulostulo 

Kirjoitinliitäntä 


DAT PL 26, 00371 Helsinki 37. Puh. 90-556361. Telex 12-1548 tanra sf 


| Esitelmäkutsu vuuaen 
1977 suurtapahtumaan 


Tietojenkäsittelyliitto järjestää huhtikuun 14...15 Mikäli Sinulla on painokasta uutta sanottavaa 
päivinä 1977 Finlandia-talossa poikkeuksellisen esimerkiksi joistakin allaluetelluista aiheista ja 
mittavan koulutustilaisuuden, jonka tarkoituksena — halua esittää ne suurelle kriittiselle kuulijakunnalle, 
on suomalaiselle atk-väelle lähetä esitelmäehdotuksesi tai noin kahden kone- 
— esitellä (niin johdon kuin suorittajankin näkö- kirjoitussivun abstrakti suunnittelemastasi esitel- 
kulmasta) systeemien ja sovellutusten kehitys-  mästä 1977-01-10 mennessä päivien järjestely- 
työn uusimpia menetelmiä ja piirteitä sekä toimikunnalle (c/o Vesa Valtonen, Tietojenkäsittely- 
tulevaisuudennäkymiä; liitto ry, Fredrikinkatu 77 A, 00100 Helsinki 10). 


— tarjota foorumi keskusteluun, kokemusten 
vaihtoon ja yhdessäoloon. 


K 77 


1. Yrityksen tietojärjestelmät ja sovellutukset 4. Uudet ohjelmointimenetelmät 

— rakentamisprosessi — pääteohjelmointi 

— apuvälineet — strukturoitu ohjelmointi 

— ohjaus — mitä strukturoinnin jälkeen 

— kehitys tästä eteenpäin 

— ”näin me sen teimme” 5. Kehittyvä käyttötoiminta 

— käyttötoiminnan automatisointi 

2. Olemassaolevan järjestelmän — käyttötoiminnan varmistaminen 

— suorituskyky — käytön organisointi 

— toimivuuden mittaus 

— huollettavuus 6. Uudet atk-tekniikat 

— kannattavuus 

— käyttökelpoisuus 7. Nykymenetelmien kritisointi- ja protestiesitelmät 

— viritys 


3. Tiedonhallintajärjestelmien esiinmarssi 
— vaikutukset 
— hajautusmahdollisuudet 


Kaikki ehdotukset edellä esitettyjen aihealueiden 
ulkopuolelta tai niiden välimaastosta ovat myös 
tervetulleita. Tärkeintä on huolehtia siitä, että 
esityksistä käy selvästi ilmi alan kehityksen kärki, 
state of the art, uusien menetelmien, tekniikoiden 
sekä jo saatujen kokemusten osalta. 
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